ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 754 

28 Σεπτεμβρίου 1993 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 2115.11/6/93 

ΚΥΡΩΣΗ ΚΕ/ΚΕΣΕΝ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 68του Ν.Δ. 187/73 “Περί Κωδικός Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου” (ΦΕΚ 261Α/73) 

β) Το άρθρο 8του Ν.Δ. 1383/73 “Περί ιδρύσεως Κέντρων 
Επιμορφώσεως Εμπορικού Ναυτικού” (ΦΕΚ94Α/73) 

γ) Το ΠΔ 307/73 (ΦΕΚ 251/Α) Περί οργανώσεως, διοική- 
σεως και λειτουργίας των “Κέντρων Επιμορφώσεως 
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού” (ΚΕΣΕΝ), όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

δ) Την κατά το άρθρο 68 του Ν.Δ. 187/73 γνωμοδότηση 
του Σ/ΔΣΕΝ, όπως αυτή εκφράστηκε με την αριθμ. 5/6-7- 
1993 γνώμη του., αποφασίζουμε: 

1. - Κυρώνουμε τον Κανονισμό Εκπαίδευσης ΚΕΣΕΝ που 
επισυνά πτεται στην Απόφαση αυτή. 

2. - Από την ισχύ της Απόφασης καταργούνται όλες οι 
προηγούμενες που ρύθμιζαντο ίδιο θέμα. 

3. - Από τις διατάξειςτης Απόφασης δενπροκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του 
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. 

Η Απόφαση αυτή με τον Κανονισμό και τα παραρτήματά 
του, των οποίων η ισχύς αρχίζει από την κοινοποίηση, να 
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 7 Σεπτεμβίου 1993 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - 
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Άρθρο 1 
(γενικά) 

1.- Η λειτουργία κάθε ΚΕΣΕΝ είναι κάτω από την άμεση 
διεύθυνση του Διοικητή, που είναι ανώτερος Αξιωματικός 
Λ.Σ. 


2. - Οταν ο Διοικητής του ΚΕΣΕΝ απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνεται από τον Υποδιοικητή του ΚΕΣΕΝ που εί¬ 
ναι ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. 

3. - Η ευθύνη για την επιστημονική εκτέλεση των εκπαι¬ 
δευτικών προγραμμάτων ανήκει στον αρμόδιο κατά ειδι¬ 
κότητα Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος είναι υπεύθυνος α¬ 
πέναντι στον Διοικητή για θέματα της Διεύθυνσης 
Σπουδών, της οποίας προϊσταται. 

4. - Η Εκπαίδευση στα ΚΕΣΕΝ περιλαμβάνει θεωρητική 
και πρακτική διδασκαλία, που γίνεται σύμφωνα με τον πα¬ 
ρόντα Κανονισμό και τα μαθήματα που διδάσκονται συν.- 
θέτουν ανεξάρτητους κύκλους σπουδών, οι οποίοι περι- 
γράφονται στον παρόντα Κανονισμό. 

Άρθρο 2 

(Εκπαιδευτικό προσωπικό) 

1. - Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών 
Σπουδών και των βοηθών τους απορρέουν από τις διατά¬ 
ξεις του Π.Δ. 307/15.9.73 (ΦΕΚ 251/Α), όπως τροποποιή¬ 
θηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα για την οργάνω¬ 
ση, διοίκηση και λειτουργία των ΚΕΣΕΝ. Οι Διευθυντές 
Σπουδών όταν απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνο¬ 
νται στα καθήκοντά τους από τους Βοηθούς Διευθυντών 
Σπουδών. 

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του 
Εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζεται κατά βαθμίδα ως ε¬ 
ξής: 

α) Διευθυντές Σπουδών: 10 ώρες, όταν το Κέντρο λει¬ 
τουργεί με 4 τμήματα, μειουμένων κατά 1 ώρα ανά επι¬ 
πλέον τμήμα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχό¬ 
ληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 ώρες για 
Κέντρα που λειτουργόν με περισσότερα από 10 τμήματα, 
β) Βοηθοί Διευθυντές Σπουδών: 12 ώρες, όταν το Κέντρο 
λειτουργεί με 4τμήματα, μειουμένων κατά 1 ώρα ανά επι¬ 
πλέον τμήμα. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχό¬ 
ληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 ώρες για 
Κέντρα που λειτουργάν με περισσότερα από 10 τμήματα. 

γ) Καθηγητές με σύμβαση : 14 ώρες. 

δ) Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας: 16 ώρες. 

ε) Βοηθοί Καθηγητές Εργαστηρίων : 20 ώρες. Κατά τις 
εργάσιμες ημέρες τα μέλη του Εκπαιδευτικού προσωπι¬ 
κού όλων των βαθμιδών υποχρεούνται να παραμένουν 
στο Κέντρο μέχρι την λήξη των μαθημάτων και όχι περισ- 
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σότερο από 6 ώρες την ημέρα και οφείλουν, όταν δεν α¬ 
πασχολούνται με διδασκαλία, να εκτελούντις σχετικές με 
το καθαρά εκπαιδευτικό έργο της Σχολής εργασίες, που 
τους αναθέτει ο αρμόδιος Δ/ντής Σπουδών. Τις ημέρες 
κατά τις οποίες δινεργούνται εξετάσεις στο Κέντρο, η 
συμβατική εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση του εκ¬ 
παιδευτικού προσωπικού καλύπτεται από την υποχρέωση 
προσέλευσης και παραμονής τους στο Κέντρο. 

Οσάκις καθίσταται αναγκαία η απασχόληση Εκπαιδευπκού 
προσωπικού κατά τις απογευματινές ώρες ο Δ/ντής Σπου¬ 
δών, σε συνεργασία με τον Διοικητή του Κέντρου, μεριμνά 
για τη μη απασχόληση και προσέλευσή του κατά τις πρωι¬ 
νές ώρες, εφόσον οι ανάγκες του Κέντρου το επιτρέπουν. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά ανώτατο όριο 9 ώ¬ 
ρες την εβδομάδα, είναι δυνατό να ανατίθεται διδασκαλία 
στο Εκπαιδευτικό προσωπικό μέσα στο χρονικό ωράριο 
εργασίας του και πέρα από το χρονικό όριο που ορίζεται 
στο άρθρο αυτό. 

Το παραπάνω όριο δύναται να αυξάνεται σε 12 ώρες την 
εβδομάδα, εφόσον πραγματοποιούνται μαθήματα ή εξε¬ 
τάσεις ή επιτήρηση και τις απογευματινές ώρες. Γ ιατις ώ¬ 
ρες αυτές καταβάλλεται αποζημίωση. 

3.- Οι καθηγητές όλων των βαθμιδών οφείλουν: 
α) να προσέρχονται έγκαιρα και τακτικά στις παραδό¬ 
σεις τους. 

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν, είναι υ¬ 
ποχρεωμένοι να το γνωρίζουν έγκαιρα στον αρμόδιο 
Δ/ντή Σπουδών, καθώς καιτηνπροβλεπόμενη διάρκεια α¬ 
πουσίας, ώστε να λαμβάνεται μέριμνα αναπλήρωσης ή α¬ 
ντικατάστασής τους. 

β) να τηρούν το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Σπουδών, ενημερώ¬ 
νοντας τακτικά το Δ/ντή Σπουδών, σχετικά με την πρόοδο 
κάθε τάξης. 

γ) να εισηγούνται στην Διεύθυνση Σπουδών τα κείμενα 
(βιβλία, νομοθετήματα, κανονισμούς, κλπ) ή τμήματα 
κειμένων που θα χρησιμοποιούν οι σπουδαστές, και να 
αναφέρουν αναλυτικά από ποιές σελίδες και παραγρά¬ 
φους καλύπτεται το κάθε τμήμα της διδακτέας ύλης. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλληλα κείμενα 
στην Ελληνι κή γλώσσα οι Καθηγητές εισηγούνται τη με¬ 
τάφραση ξενόγλωσσων. 

Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης των α¬ 
νωτέρω, οι Καθηγητές παραδίδουν στην Δ/νση Σπουδών 
για εκτύπωση και διανομή στους σπουδαστές τις απα¬ 
ραίτητες σημειώσεις. δ) να χρησιμοποιούν κατά την διάρ¬ 
κεια της διδασκαλίας τους, τα κάθε είδους εποπτικά μέ¬ 
σα και όργανα που υπάρχουν, αξιοποι ώντας τα όσο το δυ¬ 
νατό περισσότερο. 

ε) να παραδίνουν κάθε μέρα στον οικείο Δ/ντή Σπουδών 
δελτίο ύλης που διδάχθηκε και απάντων σπουδαστών. Τ ο 
δελτίο υπογ ράφεται απ'αυτούς που είναι και υπεύθυνοι 
για την κανονική ενημέρωσή του. 

στ) να τηρούν την τάξη και την ευπρέπεια που επιβάλλε¬ 
ται στην αίθουσα διδασκαλίας και να αναφέρουν στον 
Δ/ντή Σπουδών κάθε σπουδαστή που παρεκτρέπεται, 
ζ) να προτείνουν στον οικείο Δ/ντή Σπουδών με αναφορά 
τους τις μεταβολές που απαιτούνται κατά τη γνώμη τους 
στην ύλη που διδάσκεται, την διάρκεια του μαθήματος 
που διδάσκεται από αυτούς, καθώς επίσης και τον τρόπο 
που πρέπει να γίνει η διδασκαλία, ώστε να επιτευχθεί ο εκ¬ 
συγχρονισμός της εκπαί δευσης και η καλύτερη αφομοί¬ 
ωση των γνώσεων που παρέχονται. 


4. - Οι ωρομίσθιοι Καθηγητές, εκτός απάτην απασχόλη¬ 
σή τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, οφείλουν να 
συμμορφώνονται ακριβώς με τις διατάξεις περί εξετάσε¬ 
ων των σπουδαστών που προβλέπονται από τον παρόντα 
Κανονισμό, οπότε και καταβάλλεται ανάλογο ωρομίσθιο. 
Για την συγγραφή σημειώσεων ή συμπληρωματικών εκ¬ 
παιδευτικών βοηθημάτων, απαιτείται προηγούμενη σύμ¬ 
φωνη γνώμη του Δ/ντή Σπουδών και έγκριση της 
Διοίκησης. Γ ια τις εργασίες αυτές καταβάλλεται στους 
Συμβασιούχους και ωρομίσθιους καθηγητές αμοιβή, η ο¬ 
ποία καθορίζεται από το ΥΕΝ. 

5. - Οι ωρομίσθιοι Καθηγητές κατά την περίοδο των εξε¬ 
τάσεων οφείλουν, εφόσον έχουν επιλεγεί, να ασκούν τα 
καθήκοντα του επιτηρητή στις αίθουσες όπου διαγωνίζο¬ 
νται οι σπουδαστές. 

Άρθρο 3 

(Σύλλογος Καθηγητών) 

1. - Ο Σύλλογος Καθηγητών κάθε Διεύθυνσης Σπουδών 
αποτελεί συμβουλευτικό Οργανο της Διοίκησης για εκ¬ 
παιδευτικά ζητήματα. 

2. - Στον Σύλλογο προεδρεύει ο Διοικητής, ο οποίος όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον νόμιμο α 
ναπληρωτή του. 

3. - Στον Σύλλογο μετέχουν ο Διευθυντής Σπουδών και ό¬ 
λοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση Καθηγητές κάθε Διεύθυνσης 
Σπουδών. 

4. - Δικαίωμα συμμετοχής στον Σύλλογο έχουν χωρίς ψή¬ 
φο και οι ωρομίσθιοι Καθηγητές, οι οποίοι όμως μετέχουν 
σ’αυτόν με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα 
που αφορούν τα μαθήματάτους. 

5. - Ο Σύλλογος των Καθηγητών συνέρχεται σε τακτική 
συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο. 
Συγκαλείται από τον Διοικητή με έγγραφη πρόσκληση 
που επιδίδεται σε κάθε μέλος δύο μέρες πρίν από την συ¬ 
νεδρίαση και σε έκτακτες περιπτώσεις την ίδια ημέρα. 
Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε 
χρόνο που δεν εμποδίζει κατά το δυνατό το έργο των κα¬ 
θηγητών. Πρίν από κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα 
πρακτικά της προηγούμενης. Η επικύρωση μπορεί να γί¬ 
νει και την ίδια ημέρα μετά το τέλος της συνεδρίασης. 

6. - Τη σύγκληση του Συλλόγου των καθηγητών μπορεί 
να ζητήσει και ο Διευθυντής Σπουδών ή το ένα τρίτο των 
μελών του Συλλόγου με έγγραφο προς τον Διοικητή, στο 
οποίο αναφέρονταιτα θέματα που προτείνονται για συζή¬ 
τηση. 

7. - Ο Σύλλογος των Καθηγητών βρίσκεται σε απαρτία ό¬ 
ταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα των Καθηγητών που έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Αν περάσει ένα τέταρτο (1/4) ώρας από 
αυτή που ορίσθηκε για την έναρξη της συνεδρίασης και 
δεν συντελεσθεί απαρτία ο Πρόεδρος κηρύτει την ματαί¬ 
ωση της συνεδρίασης. 

8. - Οταν ματαιωθεί συνεδρίαση από έλλειψη απαρτίας ο 
Πρόεδρος καλεί τον Σύλλογο και πάλι εντός ΙΟημέρου σε 
συνεδρίαση αναφέροντας στην πρόσκληση τους λόγους 
της ματαίωσης. Αν και μετά από την δεύτερη αυτή πρό¬ 
σκληση δεν υπάρξει απαρτία ο Σύλλογος Καθηγητών συ¬ 
νέρχεται και αποφασίζει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παρόντων μελών του. 

9. - Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Καθηγητών 
στις συνεδριάσεις είναι υποχρεωτική. 

10. - Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πρίν από την 
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ημερήσια διάταξη είναι δυνατόν να γίνονται ανακοινώσεις 
και ερωτήσεις εφόσον δεν προκαλούν γενικώτερη συζή¬ 
τηση. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσό¬ 
τερο από μισή ώρα απάτην έναρξη της συνεδρίασης. 

11. - Οι αποφάσεις του Συλλόγου λαμβάνονται με φανε¬ 
ρή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου. 

12. - Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής μπορεί να 
λαμβάνει γνώση των πρακτικών στο γραφείο του 
Διοικητή. 

13. - Τα πρακτικά των συζητήσεων φυλάγονται σε ειδικό 
βιβλίο από τον Γραμματέα του Συλλόγου, που ορίζεται με 
Η.Δ. του Διοικητή. 

Άρθρο 4 

(Συντονιστικές Επιτροπές) 

1. - Η εκπροσώπηση των σπουδαστών των ΚΕΣΕΝ στη 
Διοίκηση του Κέντρου, στη Δ/νση Σπουδών και γενικότε¬ 
ρα στις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΕΝ για σπουδαστικά θέμα¬ 
τα, γίνεται από τριμελείς επιτροπές των σπουδαστών, οι 
οποίες εκλέγονται από αυτούς, σε γενική συνέλευση που 
πραγματοποιείται εντός των ωρών διδασκαλίας. 

2. - Για τις γενικές συνελεύσεις των σπουδαστών διατί¬ 
θεται κατάλληλη αίθουσα του Κέντρου από την Διοίκηση 
και χορηγούνται μέχρι 2 ώρες ανά κύκλο για την πραγμα¬ 
τοποίησή τους. 

Άρθρο 5 « 

(Διοικητικό Πολιτικό Προσωπικό) 

1. - Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τωνΤμηματαρχών 
της Διεύθυνσης Διοικητικού, απορρέουν από τις διατά¬ 
ξεις του Π .Δ. 307/15-9-73 όπως τροποποιήθηκε μεταγε¬ 
νέστερα και ισχύει σήμερα για την οργάνωση, διοίκηση 
και λειτουργία των ΚΕΣΕΝ ή από τις αρμοδιότητες του 
Τμήματος του οποίου προίσταται ο καθένας τους. 

2. - Επίσης τα καθήκοντα του Βιβλιοθηκονόμου 
(Βιβλιοθηκάριου) και Αποθηκάριου, απορρέουν από τις 
προδιαγραφόμενες αρμοδιότητες στα οικεία άρθρα του 
Π.Δ. για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των 
ΚΕΣΕΝ αντίστοιχα. 

3. - Ο Μεταφραστής είναι υποχρεωμένος να μεταφράζει 
οποιοδήποτε κείμενο που ανατίθεται από τον αρμόδιο 
Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας από την 
Ελληνική γλώσσα στην ξένη και αντίστροφα. 

4. - Οι Γραφείς - Δακτυλογράφοι είναι υποχρεωμένοι να 
εκτελούν κάθε γραφική εργασία και δακτυλογράφηση κά¬ 
θε κειμένου που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο 
του Τ μήματος που*ανήκουν. 

5. - Οι Χειριστές πολυγράφου και εκτυπωτικών μηχανη¬ 
μάτων οφείλουν να εκτυπώνουν με τον πολύγραφο και τα 
άλλα εκτυπωτικά μηχανήματα, κάθε κείμενο ή σχέδιο που 
τους ανατίθεται από την Διοίκηση του Κέντρου, την 
Γραμματεία και τους Διευθυντές Σπουδών. Επίσης οφεί¬ 
λουν να μεριμνούν για την ετοιμότητα και άψογη λειτουρ¬ 
γία των μηχανημάτων που χειρίζονται. 

6. - Οι κλητήρες οφείλουν να διεκπαιρεώνουν κάθε εσω¬ 
τερική ή εξωτερική υπηρεσία που τους ανατίθεται από τον 
Προϊστάμενό τους. 

7. - Οι οδηγοί αυτοκινήτων οφείλουν να εκτελούν κάθε 
μεταφορική υπηρεσία που τους ανατίθεται από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας και να μεριμνούν 
για την ετοιμότητα και καλή κατάσταση των αυτοκινήτων 
του Κέντρου. 


8. - Οιτηλεφωνητές οφείλουν να εκτελούν με ευγένεια, ε¬ 
πιμέλεια και προθυμία κάθε εργασία της ειδικότητάς 
τους. 

9. - Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών διατίθενται Γραμματείς 
Δακτυλογράφοι ανάλογα με τις ανάγκες και υποχρεού- 
νται να εκτελούν κάθε γραφική εργασία και δακτυλογρά¬ 
φηση κειμένων που τους ανατίθεται. Επίσης υποχρεού- 
νται να χειρίζονται τον Η/Υ της Δ/νσης Σπουδών. 

Άρθρο 6 

(Βοηθητικό Τεχνικό Προσωπικό) 

1 .-Τα καθήκοντατων συντηρητών Ναυτικών Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Οργάνων, καθώς και των συντηρητών 
χειριστών Ναυτικών Μηχανών και Βοηθητικών 
Μηχανημάτων, απορρέουν από τις προδιαγραφόμενες 
αρμοδιότητες των αντιστοίχων εργαστηρίων, από το Π.Δ. 
307/73 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 416/86 “περί ορ¬ 
γάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των ΚΕΣΕΝ”. 

Αυτοί εκτός από τα παραπάνω καθήκοντάτους οφείλουν 
να χειρίζονται όλες τις μηχανές, συσκευές και όργανα της 
αρμοδιότητάς τους, που έχουν σχέση με την εκπαίδευση 
και να ασκούν καθήκοντα εκπαιδευτών πρακτικών εφαρ¬ 
μογών, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου Καθηγητή. 

2. - Ο σχεδιαστής οφείλει να εκτελεί κάθε σχεδιαστική 
εργασία που έχει σχέση με την εκπαίδευση και του ανατί¬ 
θεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος 
Γραμματείας, ύστερα από πρόταση και συνεννόηση των 
Διευθυντών Σπουδώνπουκαθορίζουντην προτεραιότητα 
εκτέλεσης της σχεδιαστικής εργασίας. 

3. - Οι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και ξυλουργοί, οφεί¬ 
λουν να εκτελούν κάθε εργασίατης ειδικότητάς τους, που 
τους ανατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του 
Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστασίας. 

Άρθρο 7 

(Βοηθητικό Πολιτικό Προσωπικό) 

1. - Οι Καθαρίστριες οφείλουν να εκτελούν τον καθαρι¬ 
σμό όλων των χώρων του Κέντρου, σύμφωνα με τις οδη¬ 
γίες και εντολές του Προϊσταμένου του Τμήματος 
Επιστασίας. 

2. - Οι ανειδίκευτοι εργάτες, οφείλουν να εκτελούν κάθε 
χειρο νακτική εργασία που τους ανατίθεται, σύμφωνα με 
τις οδηγίες και τις εντολές του Προϊσταμένου του 
Τμήματος Επιστασίας. 

Άρθρο 8 

(Συμπεριφορά προσωπικού προς τους σπουδαστές) 

Ολο το προσωπικό κάθε Κέντρου πρέπει να συμπεριφέ- 
ρεται προς τους σπουδαστές με προσήνεια, ευγένεια και 
εκτίμηση που αρμόζει προς Αξιωματικούς του Ελληνικού 
Εμπορικού Ναυτικού. 

Άρθρο 9 

(Εγγραφή) 

1.- Για την εγγραφή των υποψηφίων Πλοιάρχων Α & Β 
Τάξης, Μηχανικών Α & Β Τάξης, Ραδιοηλεκτρονικών Α & Β 
Τάξης, Ραδιοτηλεγραφητών Α Τάξης, Πρακτικών 
Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών του Ε.Ν. στα τμή¬ 
ματα των ΚΕΣΕΝ, απαιτείται να υποβάλλουν οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι στις Γραμματείες των Κέντρων τα εξής δικαιολο- 
γητικά: α) Αίτηση του υποψηφίου νόμιμα χαρτοσημασμέ- 
νη. 

β) Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων, 
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στο οποίο να φαίνεται η θαλάσσια υπηρεσία μετά την α¬ 
πόκτηση του προηγούμενου διπλώματος. Σε περίπτωση 
που το πιστοποιητικό καθυστερεί να εκδοθεί, ο υποψή¬ 
φιος μπορεί να υποβάλλει “Υπηρεσιακό Σημείωμα” της ί¬ 
διας Υπηρεσίας με το ίδιο, όπως στο “Πιστοποιητικό”, πε¬ 
ριεχόμενο. Το σημείωμα αυτό πρέπει να αντικατασταθεί 
με το Πιστοποιητικό το αργότερο μέχρι τηνπροηγούμενη 
ημέρα από την έναρξη των εξετάσεων του κύκλου φοίτη¬ 
σης, διαφορετικά ο σπουδαστής αποκλείεται από τις εξε¬ 
τάσεις. 

γ) Δύο (02) φωτογραφίες, δ) Τα χαρτόσημα που απαι¬ 
τούνται για την χαρτοσήμανση του πιστοποιητικού εκπαί¬ 
δευσης. 

2. - Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έ¬ 
ναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου. 

3. - Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγ¬ 
γραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το 
ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με 
συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα που πρέπει να πε¬ 
ριέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στη προθε¬ 
σμία της παρ. 2του άρθρου αυτού. 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι 
νε υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπόνται, το 
αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έ¬ 
ναρξη των μαθημάτων. 

4. - Η Διοίκηση μπορεί να κάμει δεκτή αίτηση εγγραφής, 
εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το επιτρέπουν, μέχρι 
και την προηγούμενη μέρα από την έναρξη των μαθημά¬ 
των. 

5. Για την εγγραφή υποψηφίων σε κύκλους σπουδών α¬ 
παιτείται θαλάσσια υπηρεσία όπως παρακάτω: α) 
Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Α, Μηχανικοί Α και Β τάξης και 
Ραδιοηλεκτρονικοί - Ραδιοεπικοινωνιών Α τάξης Ε.Ν. έ¬ 
χουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σ’ ένα από τους 
προβλεπόμενους κατά τμήμα κύκλους σπουδών, εφ’ ό¬ 
σον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 
της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτη¬ 
ση του αντιστοίχου διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται 
από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εγγραφή σε επό¬ 
μενο κύκλο σπουδών όταν έχουν συμπληρώσει τουλάχι¬ 
στον τα δύο τρίτα (2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υ¬ 
πηρεσίας και στον τελευταίο κύκλο σπουδών όταν έχουν 
συμπληρώσει τη συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρε¬ 
σία και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. 

β) Υποψήφιοι πλοίαρχοι Β και ραδιοηλεκτρονικοί Β τά¬ 
ξης Ε.Ν. εγγράφονται καίφοιτούν στον Δ κύκλο σπουδών, 
εφ’ όσον έχουν φοιτήσει στους τρεις πρώτους κύκλους 
σπουδών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 5 α) του πα¬ 
ρόντος άρθρου. 

6. - Κατ’ εξαίρεση στο τμήμα Ραδιοηλεκτρονικών Βτάξης 
του ΚΕΣΕΝ/Ρ/Η-Ρ/Ε εγγράφονται και φοιτούν όσοι κατέ¬ 
χουν το δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α ή Β τάξης με τις ί¬ 
διες προϋποθέσεις των υποψηφίων της παρ. 1, εκτός του 
πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας η οποία εν προκει- 
μένω δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή τους. 

7. Σε όλες τις εκπαιδευτικές σειρές καθώς και στα τμή¬ 
ματα ειδικής ή βασικής εκπαίδευσης των ΚΕΣΕΝ/Πλ.- 
Μηχ.-ΡΗ/ΡΕ, εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το επι¬ 
τρέπουν, δύνανται να εγγράφονται και να φοιτούν ενδια¬ 
φερόμενοι οι ναυτικοί ήδη κάτοχοι αντίστοιχου 
πιστοποιητικού, όταν από τη Διεθνή ή Εθνική νομοθεσία 
θεσπίζονται πρόσθετες απαιτήσεις για τη συνέχιση της ε¬ 
παγγελματικής τους καριέρας. 


8. Α - Στο τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης (Θ.Ο.) του 
ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ, εκτόςτων περιπτώσεων που αναφέρονται 
στην παρ. 2Α β του άρθρου 12 του παρόντα κανονισμού, 
εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το επιτρέπουν, δύ- 
νανται επίσης να εγγράφονται και φοιτούν: α) Οι υποψή¬ 
φιοι Πλοίαρχοι Α’ τάξης β) Οι έχοντες δίπλωμα Πλοιάρχου 
Α-Β-Γτάξης γ) Οι έχοντες δίπλωμα Πρακτικού Πλοιάρχου 
απόφοιτοι του τμήματος ΚΕΣΕΝ/Π 
Β - Στο τμήμα υποψήφιων Ραδιοτηλεγραφητών Α’ τάξης, 
εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το επιτρέπουν, δύ- 
νανται να εγγράφονται και φοιτούν μεμονωμένα στο μά¬ 
θημα ΘΜϋ53-Δορυφορικές Επικοινωνίες οι έχοντες δί¬ 
πλωμα Ραδ/τού Α ή Β τάξης και ύστερα από επιτυχή εξέ¬ 
τασή τους στο μάθημα αυτό, χορηγείται το Πιστοποιητικό 
Γενικής Χρήσης (Θ.Ο.) 

Γ - Στο τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης (Η.Ο.), 
εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το επιτρέπουν, δύ- 
νανται επίσης να εγγράφονται και φοιτούν οι Κυβερνήτες 
Α-Β-Γ τάξης, Κυβερνήτες ρυμουλκών και Κυβερνήτες 
τουριστικών θαλαμηγών. 

Άρθρο 10 

(Μητρώο Σπουδαστών) 

1. - Κάθε Διεύθυνση Σπουδών τηρεί, Μητρώο Σπουδα¬ 
στών, στο οποίο καταχωρούνται οι σπουδαστές από την 
αρχή της φοίτησής τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά. 

2. - Το Μητρώο Σπουδαστών περιλαμβάνει τα εξής στοι¬ 
χεία: 

α) αύξοντα αριθμό 
β) ονοματεπώνυμο 
γ) Μ.Ε.Θ. 

δ) ημερομηνία εγγραφής 
ε) ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος 
στ) βαθμολογία επίδοσης σε κάθε μάθημα 
ζ) βαθμολογία κάθε κύκλου 
η) απουσίες και 
θ) ποινές 

Το Μητρώο Σπουδαστών υπογράφεται από εκείνους 
που εκτέλεσαν και έλεγξαν τις καταχωρήσεις και από τον 
Διευθυντή Σπουδών. 

Άρθρο 11 

(Εκπαιδευτικές περίοδοι) 

1. - Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν σε αλλεπάλληλους κύκλους 
από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Ιουνίου του 
επόμενου έτους. Η εν λόγω χρονική περίοδος καλείται εκ¬ 
παιδευτικό έτος. 

2. - Κάθε εκπαιδευτικό έτος του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων περι¬ 
λαμβάνει 5-6 εκπαιδευτικούς κύκλους διάρκειας 32 εργά¬ 
σιμων ημερών ο καθένας, από τις οποίες 27 διατίθενται 
για διδασκαλία και 5 για εξετάσεις, που μπορούν να πα- 
ραταθούν όταν αυτό απαιτείται κατά την κρίση της 
Διοίκησης του Κέντρου. 

3. - Κάθε εκπαιδευτικό έτος του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών περι¬ 
λαμβάνει 5 εκπαιδευτικούς κύκλους διάρκειας 38 εργάσι¬ 
μων ημερών ο καθένας από τις οποίες 31 διατίθενται για 
διδασκαλία και 7 για εξετάσεις, που μπορούν να παρατα- 
θούν όταν αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Διοίκησης 
του Κέντρου. 

4. - Κάθε εκπαιδευτικό έτος του ΚΕΣΕΝ/Ρ/Η-ΡΕ περιλαμ¬ 
βάνει 67 εκπαιδευτικούς κύκλους διάρκειας 31-32 εργα¬ 
σίμων ημερών ο καθένας από τις οποίες 27 διατίθενται για 
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διδασκαλία και 4-5 για εξετάσεις, που μπορούν να παρα- 
ταθούν όταν αυτό απαιτείται κατά την κρίση της 
Διοίκησης του Κέντρου. 

5.- Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή, κάθε δε εργάσιμη ημέρα περιλαμβάνει 6 μέ¬ 
χρι 7 εκπαιδευτικές ώρες, διάρκειας η κάθε μία 45 λεπτά. 

Άρθρο 12 
(Κύκλοι σπουδών) 

1. - Τα μαθήματα που διδάσκονται στους υποψήφιους 
ΠλοιάρχουςΑτάξης, υποψήφιους Μηχανικούς Ακαι Βτά¬ 
ξης και υποψήφιους Ραδιοηλεκτρονικούς Α τάξης συνθέ¬ 
τουν 3 ανεξάρτητους κύκλους σπουδών, εκτός των υπο¬ 
ψηφίων Πλοιάρχων Β τάξης και Ραδιοηλεκτρονικών Β τά¬ 
ξης που συνθέτουν 4 ανεξάρτητους κύκλους σπουδών 
όπως μνημονεύονται στα άρθρα 22,23,24,25,26 και 27. 

2. Α - Τα μαθήματα που διδάσκονται: 

α)Στους υποψήφιους απόκτησης Διπλώματος Ραδιοτη- 
λεγραφητού Α τάξης. 

β)Στους υποψήφιους Πλοιάρχους Γ’ και Β’τάξης για α¬ 
πόκτηση πιστοποιητικού τουτμήματος Χειριστών Γενικής 
Χρήσης (Ο.Ο.). 

γ)Στους υποψήφιους Πρακτικούς Πλοιάρχους για από¬ 
κτηση πιστοποιητικού του τμήματος Χειριστών 
Περιορισμένης Χρήσης Β.Ο. (Ραδιοτηλεφωνία). 

δ)Στους υποψήφιους Κυβερνήτες Α-Β-Γ τάξης και 
Κυβερνήτες ρυμουλκών για απόκτηση πιστοποιητικού 
Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης Β.Ο (Ραδιοτηλεφω¬ 
νία), και 

ε)Στους υποψήφιους απόκτησης πιστοποιητικού του 
τμήματος Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων (Ν.Η.Ο.), 
μνημονεύονται στα άρθρα 28,29 και 30 του παρόντος κα-. 
νονισμού. 

Β - Τα μαθήματα που διδάσκονται: 

Στους υποψήφιους . Πρακτικούς Πλοιάρχους και 
Μηχανικούς Ε.Ν. συνθέτουν δύο ανεξάρτητους κύκλους 
σπουδών, όπως μνημονεύονται στα άρθρα 31 και 32 του 
παρόντος κανονισμού. 

3. - Η σειρά φοίτησης στους παραπάνω κύκλους γίνεται 
με ελεύθερη επιλογή των υποψηφίου, εφόσον έχουν τα 
νόμιμα προσόντα εγγραφής και οι δυνατότητες των 
Κέντρων το επιτρέπουν. 

4. - Απαγορεύεται η παράλληλη φοίτηση σε δύο κύ¬ 
κλους. 

Δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση η παρακολού¬ 
θηση μεμονωμένων μαθημάτων. Επιτρέπεται στην 
Διοίκηση, ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Σπουδών, να 
εγκρίνει κατά περίπτωση φροντιστηριακή διδασκαλία μα¬ 
θημάτων, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία κατα¬ 
νόησης πέραν από τις ώρες διδασκαλίας που προβλέ¬ 
πουν τα άρθρα 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31 και 32 
με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα προκαλεί επιμήκυνση 
του συνολικού χρόνου φοίτησης. 

Άρθρο 13 

(Αριθμός τμημάτων και σπουδαστών) 

Για κάθε κύκλο σπουδών, ανάλογα με τις δυνατότητες 
κάθε ΚΕΣΕΝ και τον αριθμό των υποψηφίων, μπορούν να 
λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα τμήματα 
σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών. Ο αριθμός των τμημάτων 
που λειτουργούν κάθε φορά καθώς και οι σχετικές λει¬ 
τουργικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται από τον Διοικητή 
του ΚΕΣΕΝ, ύστερα απο εισήγηση του Διευθυντού 


Σπουδών. Ο αριθμός των σπουδαστών σε κάθε τμήμα 
πρέπει να τηρείται σε χαμηλά επίπεδα, οπωσδήποτε όμως 
να μην υπερβαίνει τους τριάντα (30) σπουδαστές και να 
μην είναι μικρότερος των επτά (7). 

Εάν δεν καθίσταται δυνατό να συμπληρωθεί ο ελάχιστος 
αριθμόςτων (7) ατόμων, με την έναρξη του εκπαιδευτικού 
έτους λειτουργεί υποχρεωτικά αντίστοιχο τμήμα, ανε¬ 
ξάρτητα από τον αριθμό των υποψηφίων. 

Γ ια τις πρακτικές εφαρμογές πρέπει να λαμβάνεται μέ¬ 
ριμνα να συγκροτούν οι σπουδαστές μικρές ομάδες μέχρι 
10 άτομα, ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιό ευχερής. Γ ια 
τους Πλοιάρχους ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών 
που επιτρέπεται να συμμετέχει στις πρακτικές εφαρμο¬ 
γές κάθε μαθήματος καθορίζεται στα σχετικά 
Παραρτήματα. 

Για τους Μηχανικούς και Ραδ/κούς ο μεγαλύτερος αριθ¬ 
μός σπουδαστών που επιτρέπεται να συμμετέχει στα ερ¬ 
γαστήρια καθορίζεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, ανά¬ 
λογα με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του αντίστοιχου 
Κέντρου, σε κάθε περίπτωση όμως να μην υπερβαίνει 
τους (10) για κάθε εκπαιδευτή. 

Άρθρο 14 

(Υποχρέωση επαναφοίτησης) 

Ο υποψήφιος που δεν τελείωσε με επιτυχία τους προ- 
βλεπόμενους κύκλους σπουδών σε 60 μήνες, από την η¬ 
μερομηνία έναρξης του πρώτου κύκλου φοίτησής του, υ- 
ποχρεούται να επαναφοιτήσει σε όλους τους κύκλους. 

Άρθρο 15 

(Διακοπή λειτουργίας) 

Το Κέντρο λειτουργεί όλη τη διάρκεια του έτους, σε αλ¬ 
λεπάλληλους κύκλους με εξαίρεση δίμηνη περίπου δια¬ 
κοπή κατά την διάρκεια του θέρους. Εκτός από τις καθο¬ 
ρισμένες αργίες, τα μαθήματα διακόπτονται για μια εβδο¬ 
μάδα κατά τις γιορτές του Πάσχα και για δύο εβδομάδες 
κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους. 

Άρθρο 16 

(Υποχρεώσεις σπουδαστών) 

1. - Οι σπουδαστές των ΚΕΣΕΝ οφείλουν να δείχνουν 
πνεύμα συνεργασίας με την Διοίκηση,την Δ/νση Σπουδών 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό, δεδομένου ότι στα 
ΚΕΣΕΝ η εκπαίδευση αποβλέπει στη διεύρυνση των ε¬ 
παγγελματικών γνώσεων και την ανύψωση της στάθμης 
των δικών τους επαγγελματικών ικανοτήτων και να συμ¬ 
μορφώνονται με προθυμία και ακρίβεια με τις υποχρεώ¬ 
σεις τους που διαγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, 
καθώς και με τις εντολές και οδηγίες της Διοίκησης και 
της Δ/νσης Σπουδών που εκδίδονται στο πλαίσιο των υ¬ 
ποχρεώσεων αυτών. 

2. - Ειδικότερα οφείλουν: 

α) να προσέρχονται έγκαιρα στις παραδόσεις. Η είσο¬ 
δος στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται μετά την έ¬ 
ναρξη του μαθήματος. 

β) να συμπεριφέρονται πάντοτε με κοσμιότητα, τάξη και 
ευπρέπεια, όπως αρμόζει σε αξιωματικούς του Ελληνικού 
Εμπορικού Ναυτικού. 

γ) να δείχνουν την πρέπουσα προσοχή κατά τις παραδό¬ 
σεις και να αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο επιμε¬ 
λούς μελέτης για την πληρέστερη αφομοίωση και εμπέ¬ 
δωση των διδασκομένων γνώσεων στο ΚΕΣΕΝ. 

δ) να δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό προς τους 
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Καθηγητές τους. 

ε) να μή καπνίζουν κατά την διάρκεια του μαθήματος και 
των γραπτών εξετάσεων. 

στ) να διατηρούν την καθορισμένη γι’αυτούς θέση στις 
αίθουσες διδασκαλίας. 

ζ) να χειρίζονται τα εκπαιδευτικά όργανα και εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας με ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, 
σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Διοίκησης, της 
Δ/νσης Σπουδών και του εκπαιδευτικού προσωπικού για 
αποφυγή ατυχημάτων και πρόληψη ζημιών ή φθορών. Οι 
σπουδαστές είναι υπεύθυνοι για τις βλάβες που προκα- 
λούνται απ’ αυτούς. 

η) να διατηρούν την καθαριότητα στους χώρους των ε¬ 
γκαταστάσεων που χρησιμοποιούν. Σπουδαστής που 
γράφει ή ρυπαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζη¬ 
μιά ή αδικαιολόγητη φθορά σε βιβλία, χάρτες, όργανα, έ¬ 
πιπλα καθώς και σε κάθε άλλο είδος του Κέντρου ή χάνει 
κάποιο, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το κατα¬ 
στραμμένο ή χαμένο αντικείμενο. Σε περίπτωση που οι ζη¬ 
μιές ή φθορές έγιναν εκούσια τιμωρείται πειθαρχικά. 

Άρθρο 17 
(Κυρώσεις) 

1. - Η μη τήρηση από μέρους του σπουδαστή οποιοσδή¬ 
ποτε από τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο προη¬ 
γούμενο άρθρο και η ανάρμοστη γενικά συμπεριφορά 
του, ελέγχεται πειθαρχικά από τον Καθηγητή με επίπληξη 
ή αποβολή απάτην αίθουσα διδασκαλίας. 

Σχετικά ενημερώνεται αυθημερών ο Δ/ντής Σπουδών. 

2. - Στην Διοίκηση του Κέντρου μετά από γνώμη του συλ¬ 
λόγου Καθηγητών επιφυλάσσεται το δικαίωμα αποβολής 
του παραβάτη σπουδαστή από τα μαθήματα μέχρι τρεις 
ημέρες, ανεξάρτητα αν επιβλήθηκαν ή όχι οι προβλεπό- 
μενες από την προηγούμενη παράγραφο κυρώσεις. 

3. - Η Διοίκηση του Κέντρου σε σοβαρώτερες κατά την 
κρίση της περιπτώσεις μετά τη λήψη της έγγραφης απο¬ 
λογίας του παραβάτη ή την άπρακτη παρέλευση 48ωρης 
προθεσμίας και αφού εξαντλήσει την πειθαρχική δικαιο¬ 
δοσία της αναφέρεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝ, 
ζητώντας δικαιολογημένα επαύξηση της ποινής που επέ¬ 
βαλλε, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τυχόν απολογία 
του παραβάτη σπουδαστή. 

4. - Γ ιατην υπόθεση αποφασίζει τελικά ο Υπουργός Ε.Ν., 
που έχει την δυνατότητα να επεκτείνει τον αποκλεισμό 
του σπουδαστή από τα μαθήματα του υπόλοιπου χρονι¬ 
κού διαστήματος του οικείου κύκλου σπουδών ή και μέχρι 
την λήξη της εκπαιδευτικής περιόδου. 

5. - Μέχρι να τακτοποιηθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια σπουδαστή (π.χ. 
μη επιστροφή, μη αντικατάσταση εκπαιδευτικών κειμέ¬ 
νων της δανειστικής βιβλιοθήκης του Κέντρου, μη συ¬ 
μπλήρωση δικαιολογητικών εγγραφής κ.λπ.), δεν χορη¬ 
γείται από την Διοίκηση του Κέντρου το οικείο πιστοποιη¬ 
τικό εκπαίδευσης. 

Άρθρο 18 
(Ακροατές) 

1.-Αξιωματικοί του Ε.Ν όλωντων κατηγοριών καθώς και 
Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιριών ή άλλα πρόσωπα που έ¬ 
χουν κατά την κρίση της Διοίκησης του ΚΕΣΕΝ τα απαι- 
τούμενα προσόντα μπορούν μετά από αίτησή τους και ε¬ 
φόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του ΚΕΣΕΝ να πα¬ 
ρακολουθήσουν σαν ακροατές ένα ή περισσότερους 


κύκλους ή τμήματα ειδικής ή βασικής εκπαίδευσης, χωρίς 
όμως να αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 

2.- Η φοίτηση αυτού του είδους δεν αναγνωρίζεται επί¬ 
σημα σε καμιά περίπτωση και δεν χορηγείται κανένα πι¬ 
στοποιητικό, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης. 

Άρθρο 19 

(Είδος εκπαίδευσης) 

1. - Η εκπαίδευση που παρέχεται στο ΚΕΣΕΝ για την α¬ 
πόκτηση διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Α και Β 
τάξης και Ραδιοηλεκτρονικών Α και Β τάξης είναι θεωρη¬ 
τική και πρακτική. 

2. - Επειδή ο χρόνος φοίτησης που διατίθεται είναι μι¬ 
κρός, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εποπτική 
διδασκαλία με την αξιοποίηση των εποπτικών μέσων (ται¬ 
νίες, διαφάνειες, οπτικοακουστικά μέσα, πίνακες διάφο¬ 
ρα βοηθήματα) κατά την θεωρητική εκπαίδευση και τις 
πρακτικές εφαρμογές. 

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα εκπαιδευτικά όργα¬ 
να και οι πειραματικές διατάξεις να χρησιμοποιούνται όχι 
μόνον από τον διδάσκοντα, αλλά και από τους σπουδα¬ 
στές, όσο το δυνατόν πιό συχνά. 

3. - Οι Καθηγητές χρησιμοποιούν όλο τον χρόνο διδα¬ 
σκαλίας για ανάπτυξη των θεμάτων που αναφέρονται στη 
διδακτέα ύλη. 

4. - Οι Καθηγητές όλων των μαθημάτων, ακόμα και των 
πιό θεωρητικών, υποχρεούνται να δίνουν επαρκή αριθμό 
ασκήσεων για επίλυση στο σπίτι, που κατά προτίμηση θα 
έχουν περιεχόμενο άμεσα σχετιζόμενο με την εργασία 
που εκτελείται στα πλοία. 

5. - Τόσο κατά την διδασκαλία, όσο και κατά την κατάρτι¬ 
ση των θεμάτων των εξετάσεων, δίνεται ιδιαίτερη σημα¬ 
σία στις πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις που αντιστοι¬ 
χούν στη διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος. 

Άρθρο 20 

(Τμήματα ειδικής επιμόρφωσης) 

1. - Οι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α και Β τάξης 
μπορούν μετά από αίτησή τους ναπαρακολουθήσουντα 

ακόλουθα τμήματα των ΚΕΣΕΝ ειδικής εκπαίδευσης : 
η) ασφάλειας πετρελαιοφόρων (παράρτ.ΣΤ) 
θι) ασφάλειας δεξ/πλοίων μεταφοράς χημ. προϊόντων 
(παρ.Ζ) 

ι) ασφάλεια υγραεριοφόρων (παράρτ.Η) 
ια) πλύση με αργό πετρέλαιο (ΟΟΪΛ/) (παράρτ.Θ) 
αυτομάτων βοηθημάτων υποτύπωσης ΒΑϋΑΒ (ΑΒΡΑ) 
(παρ.Ι) 

ιβ) εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονι¬ 
σμού των γνώσεων Αξιωματικών Ε.Ν. καταστρώματος 
και μηχανής. 

ιγ) Προσομοιωτή Μηχανοστασίου (ΕΝΟΙΝΕ 3ΙΜϋ- 
ΙΑΤΟΒ). 

ιδ) Προσομοιωτή Γεφύρας (ΜΑΝΟΕυνΒΙΝΟ ΒΒΙϋΟΕ 
δΙΜυΕΑΤΟΒ). 
ιε) Ιατρικής Μέριμνας. 

2. -Επίσης Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Γ τάξης, Πρακτικοί 
Πλοίαρχοι και Πρακτικοί Μηχανικοί καθώς και κατώτερα 
πληρώματα καταστρώματος και μηχανής μπορούν να πα¬ 
ρακολουθήσουν το τμήμα βασικής εκπαίδευσης στην α¬ 
σφάλεια πετρελαιοφόρων, δεξαμενοπλοίων μεταφοράς 
χημικών και υγραεριοφόρων σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΣΤ. 

3. - Οι προϋποθέσεις εγγραφής, η διάρκεια, η διδακτέα 
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ύλη καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη σχετικά με τη λει¬ 
τουργία των τμημάτων ειδικής επιμόρφωσης αναφέρο- 
νται στα αντίστοιχα Παραρτήματα που επισυνάπτονται. 

Άρθρο 21 
(Διδακτέα ύλη) 

1Η διδακτέα ύλη, ο τρόπος και η διάρκεια εξέτασης ο 
αριθμός των εξεταζομένων ερωτήσεων, ο τρόπος βαθμο¬ 
λόγησης, η βαθμολογική βάση και γενικά το σύστημα ε¬ 
ξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται στα προσαρ- 
τημένα στον παρόντα Κανονισμό αντίστοιχα παραρτήμα¬ 
τα. 

2. - Η σειρά αναγραφής της διδακτέας ύλης στα παραρ¬ 
τήματα, δεν πρέπει να θεωρείται απαραίτητα και ως διδα¬ 
κτική σειρά. Αυτή θα καθορίζεται από τον καθηγητή του 
μαθήματος σε συνεννόηση με τον Δ/ντή Σπουδών και 
τους Καθηγητές τυχόν συναφών μαθημάτων. Η Δ/νση 
Εκπ/σης Ναυτικώντου ΥΕΝ με εγκυκλίους θα ρυθμίζει λε¬ 
πτομέρειες σχετικές με τα παραπάνω θέματα. 

3. - Στην εξεταστέα ύλη γνώσεις προηγουμένων διπλω¬ 
μάτων θεωρούνται δεδομένες. 

4. - Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το κά¬ 
θε μάθημα να διδάσκεται σε συνεχή δίωρα. Στην ίδια ημέ¬ 
ρά με εξαίρεση τα εργαστηριακά μαθήματα πρέπει να α¬ 
ποφεύγεται η διδασκαλία ενός μαθήματος σε ένα τμήμα 
από τον ίδιο Καθηγητή, περισσότερο από τρεις ώρες. 

5. - Σε κάθε μάθημα, μαζί με κάθετεχνικό-ναυτικό όρο θα 
διδάσκεται και ο αντίστοιχος αγγλικός σύμφωνα με την 
διεθνή ναυτιλιακή πρακτική. Για τον σκοπό αυτό οι 
Καθηγητές, εκτός από τα άλλα, πρέπει να έχουν υπόψη 
τους και το Πρότυπο-Ναυτιλιακό λεξιλόγιο του ΙΜΟ 
“3ΤΑΝ0ΑΒΘ ΜΑΡΙΝΕ ΝΑνίΘΑΤΙΟΝΑΕνΟΟΑΒΙΙΙ-ΑΒΥ”. 

6. - Ο Δ/ντής Σπουδών μεριμνά ώστε οι Καθηγητές μαθη¬ 
μάτων που 

έχουν ακόμα και μικρή σχέση μεταξύ τους, να είναι από¬ 
λυτα ενήμεροι για το περιεχόμενο των μαθη μάτων που δι¬ 
δάσκονται από άλλους συναδέλφους τους, όπως επίσης 
και για την ύλη που κάθε φορά έχει διδαχθεί, για να εξα¬ 
σφαλίζεται μεταξύ τους ο απαιτούμενος συντονισμός με 
σκοπό, να διδάσκονται έγκαιρα τα τμήματα μαθημάτων 
που αποτελούν βάση διδασκαλίας άλλων μαθημάτων, να 
αποφεύγονται περιττοί αναδιπλασιασμοί διδασκόμενης 
ύλης και την προαγωγή του επιπέδου εκπαίδευσης γενι¬ 
κά. 

7. -0 κάθε Καθηγητής πρέπει να είναι συνεχώς ενήμερος 
για την απήχηση που έχει η διδασκαλία του στους σπου¬ 
δαστές. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δίνει συχνά ερωτη¬ 
ματολόγιο πολλαπλής επιλογής (ΤΕ8Τ) μη βαθμολογού¬ 
μενα. 

Άρθρο 22 

(Κύκλοι σπουδών και μαθήματα υποψηφίων Πλοιάρχων 

Α τάξης) 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται κά¬ 
θε κύκλος γιατους υποψήφιους Πλοιάρχους Ατάξης Ε.Ν. 
έχουν ώς εξής: 

ΚΥΚΛΟΣΑ 


α/α 

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1 . 

Ναυτιλία 

40 

2. 

Τεχν. Γνώσεις 

70 

3. 

Ν. Τέχνη 

16 

4. 

Ασφάλεια Ναυσ. 

14 


5. Αγγλικά 49 

_189 

ΚΥΚΛΟΣ Β. 

1. Οικον/μική Εκμετάλευση 

πλοίου [Ο.Ε.Π.] 100 

2. Μεταφορά φορτίων 40 

3. Οργάνωση - Διοίκηση 14 

4. Αγγλικά _35 

__189 

_ ΚΥΚΛΟΣ Γ. _ 

1. Ευστάθεια 75 

2. Δ.Κ.Α.Σ. 16 

3. Ν. Μετωρολογία3 0 

4. Ν. Δίκαιο 38 

5. Αγγλικά 30 

189 

Άρθρο 23 


(Κύκλοι σπουδών και μαθήματα υποψηφίων Μηχανικών 
Ατάξης) 

1.- Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία α- 
ποτελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους 
Μηχανικούς Ατάξης Ε.Ν. έχουν ως εξής: 

__ ΑΚΥΚΛΟΣ _ 

α.α. ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
_ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ _ 

1. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 51 9 60 

2. ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 29 6 35 

3. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ- 

ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ 43 12 55 

4. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 24 6 30 

5. ΑΓΓΛΙΚΑ 37 - 37 

__ 217 

_ Β.ΚΥΚΛΟΣ _ 

1. Μ.Ε.Κ.- 

ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 68 12 80 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 41 9 50 

3. ΤΕΧΝ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣ. 44 6 50 

4. ΑΓΓΛΙΚΑ 37 - 37 

_ 217 

Γ.ΚΥΚΛΟΣ 

1. ΒΟΗΘ. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 24 6 30 

2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- 
ΨΥΚΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 



ΠΛΟΙΩΝ 

58 

12 

70 

3. 

ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

24 

6 

30 

4. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Η/Υ) 

20 

18 

38 

5. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓ/ΚΕΣ 





ΓΝΩΣΕΙΣ 





(ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ) 

12 

- 

12 

6. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

37 

- 

37 
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■ Η εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου είναι 
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ενιαία για τους Μηχανικούς ατμού και εσωτερικής καύ¬ 
σης. 

Ολα τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτά και η 
διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. 

Στην περίπτωση που η Σχολή δεν διαθέτει εργαστηρια¬ 
κό εξοπλισμό για ένα μάθημα, ο χρόνος των εργαστηρίων 
διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα με το 
Εργαστήριο. 

Άρθρο 24 

(Κύκλοι σπουδών και μαθήματα υποψηφίων Πλοιάρχων 
Β τάξης) 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία απο- 
τελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Πλοιάρχους Β 
τάξης Ε.Ν. έχουν ως εξής: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΚΛΟ 
ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 


ΚΥΚΛΟΣ Α. 


Ναυτιλία 

70 

Φορτώσεις 

75 

Αγγλικά 

44 


189 

ΚΥΚΛΟΣ Β. 


Ευστάθεια 

90 

Ν.Τέχνη 

30 

Ασφάλεια Ναυσ. 1 

6 

Δ.Κ.Α.Σ. 1 

6 

Αγγλικά 

37 


189 

ΚΥΚΛΟΣ Γ. 


Τεχνικές Γνώσεις 

60 

Ν. Μετεωρολογία 

30 

Ο.Ε.Π. 

42 

Δίκαιο 

24 

Αγγλικά 

33 


189 

ΚΥΚΛΟΣ Δ. 


ΗΑϋΑΒ 

68 

Ραδιογωνιόμετρο 1 

0 

ίΟΒΑΝ 

20 

ΩΕΟΟΑ 

16 

ΟΜΕΟΑ 

6 

Δορυφορική Ναυτιλίαΐ 

0 

Στοιχεία Πληροφορικής 

35 


165 


Άρθρο 25 

(Κύκλοι σπουδών και μαθήματα υποψ.Μηχανικών Β 
τάξης) 

1 .-Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία α- 
ποτελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους 
Μηχανικούς Β τάξης Ε.Ν. έχουν ως εξής: 

_ Α.ΚΥΚΛΟΣ _ 

α.α. ΚΥΚΛΟΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΩΡΩΝ 


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

56 

9 

65 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧ/ΚΗ- 
ΜΗΧ. ΡΕΥΣΤΩΝ 

64 

6 

70 

ΝΑΥΠΗΓΙΑ- 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ(25-20) 

45 

_ 

45 


4. 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

37 

" 

37 

217 


Β.ΚΥΚΛΟΣ 



1 . 

2. 

Μ.Ε.Κ. 

ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΨΥΚΤΙΚΕΣ 

48 

9 

57 

3. 

ΕΓΚ.ΠΛΟΙΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΡ 

ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

51 

9 

60 


(48-3) 

51 

12 

63 

4 

.ΑΓΓΛΙΚΑ 

37 

* 

37 

217 


Γ.ΚΥΚΛΟΣ 


1. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

46 

6 

52 

2. 

3. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

41 

9 

50 


ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

49 

9 

58 

4. 

ΣΧΕΔΙΟ 

20 

- 

20 

5 

.ΑΓΓΛΙΚΑ 

37 

- 

37 
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2.-Η εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου είναι 
ενιαία για τους Μηχανικούς ατμού και εσωτερικής καύ¬ 
σης- 

Ολα τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτά και η 
διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. 

Στην περίπτωση που η Σχολή δεν διαθέτει εργαστηρια¬ 
κό εξοπλισμό για ένα μάθημα, ο χρόνος των εργαστηρίων 
διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα με το 
Εργαστήριο. 

Άρ^ρο 26 

ΤΜΗΜΑ: Ραδιοηλεκτρονικών Ατάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που περιλαμβάνο¬ 
νται σε κάθε κύκλο για την απόκτηση του πιστοποιητικού 
αποφοίτησης του τμήματος Ραδιοηλεκτρονικού Α τάξης 
έχουν ως εξής: 


α/α ΜΑΘΗΜΑ _ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΣΑ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ 40 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 44 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ * 50 

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ _55 

__ 189 

ΚΥΚΛΟΣΒ 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) 45 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) 60 

3. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 74 

4. ΔΚΡ (Νέες διατάξεις ΘΜϋδδ) ^0 

_ 189 

ΚΥΚΛΟ ΣΓ 

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) 60 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 50 

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 




ΦΕΚ 754 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 49 

4. Η/Υ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ _30 

_ 189 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 567 

Άρθρο 27 

ΤΜΗΜΑ: Ραδιοηλεκτρονικών Βτάξης 
Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που περιλαμβάνο¬ 
νται σε κάθε κύκλο για απόκτηση πιστοποιητικού αποφοί¬ 
τησης του τμήματος Ραδιοηλεκτρονικών Β τάξης έχουν 
ως εξής: 


α/α ΜΑΘΗΜΑ _ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ 35 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 35 

3. ΝΗΟ I (ΒΑΟΑΗ) 75 

4. ΝΗΟΙΙ __44 

189 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

■. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 50 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 55 

3. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 43 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ! ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ _ΑΛ 

_189_ 

ΚΥΚΛΟΣ Γ 

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ I ΚΑΙ II 70 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ I ΚΑΙ II 75 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. - ΤΒΑΝ501Ι0ΕΒ3 

(ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) _44 

_ 189 

ΚΥΚΛΟΣΔ 

1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35 

2. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 65 

3. ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 30 

_130. 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 697 

Άρθρο 28 

ΤΜΗΜΑ:ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝΑ' Τ Α Ξ Η Σ 
Γενική κατανομή ύλης 

ΜΑΘΗΜΑ _ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. ΟΜϋδδ - Δορυφορικές Επικοινωνίες 44 

2. Τηλέτυπα - Ραδιοτηλέτυπα 22 

3. Εφαρμογές ραδιοηλεκτρονικών συσκευών 2 5 

ΣΥΝΟΛΟ 91 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 

4. Αγγλικά 24 

5. Ραδιοκανονισμοί 12 

Γεν . Σύνολο 127 


Τ α μαθήματα 1,2 και 5, εξετάζονται ταυτόχρονα γραπτά 
με ένα τεστ 100 ερωτήσεων, έκτων οποίων 50 ερωτήσεις 
για το πρώτο μάθημα και από 25 ερωτήσεις για το δεύτε¬ 
ρο και πέμπτο μάθημα. Η διάρκεια εξέτασηςτους είναι 3 ώ¬ 
ρες. Ο τρόπος εξέτασης, το σύστημα εξέτασης και η βαθ¬ 
μολογία προσδιορίζονται με την ύλη του κάθε μαθήματος. 


Άρθρο 29 

Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης Χειριστών Γενικής Χρήσης 
(Θ.Ο.) και Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης (Β.Ο.) 

Α)Χειριστών Γ ενικής Χρήσης 
Γενική κατανομή ύλης 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


Θεωρία Εργαστήρια Σύνολο 


1. Ραδιοκανονισμοί 

22 

- 

22 

2. Συμβατικά Μέσα - 
Ραδιοτηλέτυπο 

8 

24 

32 

3. ΘΜϋδδ - Δορυφορικές 
Επικοινωνίες 

24 

38 

62 

Σύνολο 



116 


Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων ορί¬ 
ζεται σε 15 εργάσιμες ημέρες έκτων οποίων οι 14ημέρες 
διατίθενται για διδασκαλία και μια ημέρα για εξετάσεις. 
Τα μαθήματα εξετάζονται ταυτόχρονα γραπτά με ένα τε¬ 
στ 100 ερωτήσεων, εκ των οποίων, 25 ερωτήσεις για το 
πρώτο μάθημα, 25 ερωτήσεις για το δεύτερο και 50 ερω¬ 
τήσεις για το τρίτο μάθημα. Η διάρκεια εξέτασής τους εί¬ 
ναι 3 ώρες. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανάγκη 
λειτουργίας απογευματινώντμημάτωνΧειριστών Γενικής 
Χρήσης οι εκπαιδευτικές ώρες περιορίζονται σε 6 ημερη- 
σίως, ο δε συνολικός χρόνος εκπαίδευσης του κύκλου κα¬ 
θορίζεται σε 20 ημέρες. 

Β)Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7 " 

1. Ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες 18 

2. Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα 

Κινδύνου και Ασφάλειας 22 

Σύνολο 40 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων ορί¬ 
ζεται σε 5 ημέρες, έκτων οποίων 4 ημέρες διατίθενται για 
θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και μια ημέρα για ε¬ 
ξετάσεις. 

Γ)Οι εκπαιδευτικές ώρες στα παραπάνω τμήματα ορίζο¬ 
νται από 7 έως 10 ημερησίως έκτων οποίων μέχρι 7 θα δια¬ 
τίθενται για διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων εντός 
του πρωινού ωραρίου. 

Άρθρο 30 

Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης: Ναυτικών ηλεκτρονικών 
οργάνων (Ν.Η.Ο) Οι ώρες διδασκαλίας, ο τρόπος και τα 
μαθήματα που διδάσκονται οι Πλοίαρχοι Γ τάξης, 
Πρακτικοί Πλοίαρχοι και Ραδιοτηλεγραφητές Β τάξης έ- 
χουν ως εξής: _ 

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Αυτόματα πηδάλια, Δρομόμετρα, Βυθόμετρα 30 

2. Γυροπυξίδες 40 

3. Ραδιογωνιόμετρα (Μόνο για Π/Τ) * 10 

4. ΒΑΩΑΒ (Μόνο για Β/Τ)** 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 80 

* Το μάθημα “ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ” για τους υποψήφι¬ 
ους Ραδ/τές Β τάξης διδάσκεται απογευματινές ώρες. 

** Το μάθημα “ΒΑϋΑΒ” για τους υποψήφιους Ραδ/τές Β 
τάξης διδάσκεται από ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. 

Αρθρο 31 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται 
κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Πρακτικούς 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πλοιάρχους Εμπορικού Ναυτικού έχουν ως εξής: 

α/α ΜΑΘΗΜΑ _ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΥΚΛΩΣΑ 


1.ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

50 

2.ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

40 

3.ΗΑΟΑΒ-ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ 

79 

4.ΑΓΓΛΙΚΑ 

48 

ΣΥΝΟΛΟ ώρες 

217 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

1 .ΝΑΥΤΙΛΙΑ II 

40 

2.ΜΕΤ.ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΟΙΧ.ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 

70 

3.Δ.Κ.Α.Σ. 

35 

4.ΝΑΥΤ.ΔΙΚΑΙ0 

30 

5.ΑΓΓΛΙΚΑ 

42 

ΣΥΝΟΛΟ ώρες 

217 


Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης κάθε κύκλου διατί¬ 
θενται επτά (7)εργάσιμες ημέρες για τη διενέργεια εξε¬ 
τάσεων. 

Άρθρο 32 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται κά¬ 
θε κύκλος για τους υποψήφιους Πρακτικούς Μηχανικούς 
Εμπορικού Ναυτικού έχουν ως εξής: 

α/α ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑ _ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΣ Α 


1. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

35 

2. ΛΕΒΗΤΕΣ 

30 

3. ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 

30 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 

21 

5. Β.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

50 

6. ΑΓΓΛΙΚΑ 

30 

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-δΙΜΜΙΙΙΑΤΟΒ 

14 

ΣΥΝΟΛΟ ώρες 

210 

ΚΥΚΛΟΣΒ 


1.ΜΕΚ 

65 

2. ΨΥΚΤΙΚΕΣ 

20 

3. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 

16 

4.ΤΕΓ 

30' 

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

35 

6. ΑΓΓΛΙΚΑ 

30 

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-δΙΜΜΙΙϋΥΙΌΠ 

14 

ΣΥΝΟΛΟ ώρες 

210 


Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης κάθε κύκλου διατί¬ 
θενται ετττά (7) εργάσιμες ημέρες για τη διενέργεια εξε¬ 
τάσεων. 


Άρθρο 33 

(Αποκλεισμός από απουσίες) 

1.- Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια φοίτησης ή επα- 
ναφοίτησης απούσιασε περισσότερο από το ένα πέμπτο 
(1/5) των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται για κά¬ 
ποιο μάθημα, δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξε¬ 
τάσεις του μαθήματος αυτού και υποχρεούται να παρα¬ 
κολουθήσει και πάλι τη διδασκαλία του. 

Άρθρο 34 
(Εξετάσεις) 

1.- Μετά το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε 
κύκλου σπουδών οι σπουδαστές υποβάλλονται σε εξετά¬ 


σεις. Εξαιρετικά μετά την λήξη των εξετάσεων εξεταστι¬ 
κής περιόδου Ιουνίου, οι σπουδαστές που οφείλουν ένα ή 
περισσότερα μαθήματα, μπορούν να επανεξετασθούν 
στα μαθήματα αυτά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ- 
σειςτηςπαραγρ.2του άρθρ.39τουπαρόντα Κανονισμού. 
Σπουδαστής που δεν προσήλθε στις οφειλόμενες εξετά¬ 
σεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων του κύκλου, μπο¬ 
ρεί να προσέλθει σε μία από τις επόμενες εξεταστικές πε¬ 
ριόδους. 

Ειδικότερα οι Σπουδαστές οφείλουν να υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Κέντρου αίτηση τουλάχιστον τρεις εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εξε¬ 
τάσεων στην οποία θα αναφέρουντα μαθήματα στα οποία 
επιθυμούν να εξετασθούν. Στη συνέχεια η Δ/νση 
Σπουδών, βάσειτων αιτήσεωνπου υποβλήθηκαν καταρτί¬ 
ζει το πρόγραμμα των εξετάσεων, το οποίο αναρτάται έ¬ 
γκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. 

2. - Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται μαζί για όλους τους 
σπουδαστές ή και χωριστά, ανάλογα με τις δυνατότητες 
του Κέντρου, σε υπηρεσιακό χαρτί με τη σφραγίδα της 
Υπηρεσίας, τη μονογραφή του Διοικητού και τεμάχιο από 
αδιαφανές χαρτί με το οποίο καλύπτονται και από τις δύο 
πλευρές τα στοιχεία ταυτότητας του σπουδαστή. 

3. - Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται σε κατόχους πτυχίων 
Αγγλικής γλώσσας ΡΡΟΗΟΙΕΝΟΥ ή σε κατόχους πτυχίων 
τριτοβάθμιας εκπαίευσης Αγγλόφωνου εκπαιδευτικού ι¬ 
δρύματος να προσέρχονται στις εξετάσεις χωρίς να πα¬ 
ρακολουθήσουν το μάθημα των Αγγλικών στους αντί¬ 
στοιχους κύκλους. 

4. -0 αρμόδιος ή οι αρμόδιοι κατά μάθημα καθηγητές κα¬ 
ταρτίζουν πίνακα ερωτήσεων ή θεμάτων που να καλύ¬ 
πτουν την διδαχθείσα ύλη. Ο αριθμός τους θα είναι του¬ 
λάχιστον τριπλάσιος του αριθμού που καθορίζονται από 
τον καθηγητή να αναπτυχθούν με εξαίρεση τα μαθήματα 
εκείνα στα οποία από την φύση τους δεν μπορούν να δο¬ 
θούν για ανάπτυξη περισσότερα από ένα θέματα. Η επι¬ 
λογή των θεμάτων ή ερωτήσεων ή του θέματος των γρα¬ 
πτών εξετάσεων γίνεται με κλήρωση από τα θέματα του 
παραπάνω πίνακα λίγο πριν τη καθορισμένη ώρα των εξε¬ 
τάσεων ενώπιον τριμελούς αντιπροσωπείας των 
Σπουδαστών και παρουσία του Διοικητού και του Δ/ντού 
Σπουδώντου Κέντρου ή των νομίμων αναπληρωτώντους. 
Συντάσσεται δε μερίμνη του Διοικητού του Κέντρου σχε¬ 
τικό πρακτικό για κάθε μάθημα. 

5. Στα μαθήματα που διδάσκονται από ένα μόνο καθη¬ 
γητή και εξετάζονται προφορικά ή και προφορικά συμμε¬ 
τέχει στη προφορική εξέταση και βαθμολογία και δεύτε¬ 
ρος καθηγητής της ιδίας ή συναφούς ειδικότητας. 

6. - Μετά την εκφώνηση των ερωτήσεων, ανακοινώνεται 
στους εξεταζόμενους η ακριβής ώρα παράδοσης των 
γραπτών. 

7. - Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από τον 
Καθηγητή του μαθήματος. Οι αποτυχόντες στις εξετά¬ 
σεις σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν έν¬ 
σταση προς την Διοίκηση της Σχολής, δια της 
Γραμματείας, για το ενδεχόμενο εσφαλμένης βαθμολο¬ 
γίας των γραπτών, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες α¬ 
πό την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Με Η.Δ. του 
Διοικητή της Σχολής συγκαλείται μέσα σε δέκα ημέρες ε¬ 
πιτροπή αποτελούμενη από τον οικείο Δ/ντή Σπουδών και 
από Καθηγητή του ίδιου ή συναφούς μαθήματος η οποία 
αποφαίνεται τελεσίδικα επί της ενστάσεως με αιτιολογη¬ 
μένα πρακτικά, αποδεχόμενη ή μη την ένσταση και επα- 
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ναβαθμολογεί σε καταφατική περίπτωση το γραπτό. 
Οταν η ένσταση σπουδαστή αφορά μάθημα που διδάσκε¬ 
ται από τον Δ/ντή Σπουδών, αυτός παρίσταται μεν στην ε¬ 
πιτροπή χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα επανάβαθμολό- 
γησης του γραπτού. Στην περίπτωση αυτή συμμετέχει 
στην επιτροπή σαν δεύτερο μέλος ο βοηθός Δ/ντού 
Σπουδών και όταν δεν υπάρχει, άλλος Καθηγητής συνα¬ 
φούς μαθήματος που βαθμολογείτο γραπτό. 

Το πρακτικό θεωρείται από τον Διοικητή και αναρτάται 
στη θέση των ανακοινώσεων της Σχολής. 

8. - Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα 
των εξετάσεων 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα 
έναρξης των εξετάσεων. Πρίν από την έναρξη των εξετά¬ 
σεων οι υποψήφιοι πρέπει να απομακρύνουν από τα θρα¬ 
νία τους κάθε είδους βιβλία και σημειώσεις και να κρατούν 
μόνο εκείνα που επιτρέπεται κατά την κρίση της Δ/νσης 
Σπουδών. Απαγορεύεται η χρήση οποιοσδήποτε φύσης 
υποδειγμάτων για τη λύση ασκήσεων και προβλημάτων. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση προγραμματισμένων ή 
προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτός 
των εξετάσεων Ραδιοηλεκτρονικών Α και Β τάξης όπου 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αριθμομηχανή 
(δΘΙΕΝΤΙΕΙΘ ΟΑ1_Οϋ1_ΑΤΟΒ) στις εξετάσεις στο μάθημα 
ι ,λεκτρονικών. 

9. - Υποψήφιος που συλλαμβάνεται να κατέχει ανεπίτρε¬ 
πτα βοηθήματα, σημειώσεις, βιβλία, σκαριφήματα κλπ, 
βαθμολογείται με το βαθμό μηδέν και αποκλείεται και από 
τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού κατά την επόμενη ε¬ 
ξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση υποτροπής αποκλείε¬ 
ται από τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους του ίδι¬ 
ου μαθήματος. 

10. - Κατά την διάρκειατων εξετάσεων, απαγορεύεται κά¬ 
θε επικοινωνία μεταξύ των υποψήφιων. Ο παραβάτης αυ¬ 
τής της διάταξης αποβάλλεται από την αίθουσα και βαθ¬ 
μολογείται με το βαθμό μηδέν. 

11. - Απαγορεύεται η απομάκρυνση από την αίθουσα ε¬ 
ξετάσεων χωρίς άδεια και χωρίς την παράδοση του γρα¬ 
πτού. Ο παραβάτης υφίσταται τις κυρώσεις της προη¬ 
γούμενης παραγράφου. 

12. - Απαγορεύεται η επεξεργασία των θεμάτων σε οποι- 
οδήποτε άλλο χαρτί εκτός από εκείνο των εξετάσεων, που 
χορηγείται από το Κέντρο. 

13. - Ολα τα θέματα των εξετάσεων θα γράφονται με με¬ 
λάνη χρώματος μαύρου ή κυανού εκτός από τα σχήματα, 
για τα οποία επιτρέπεται, η χρήση κοινού μολυβιού γρα¬ 
φίτη. 

14. - Από τον Διοικητή του Κέντρου και τους αρμόδιους 
Διευθυντές Σπουδών λαμβάνονται πάντοτε όλα τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των 
εξετάσεων. 

15. - Ο χρόνος που διατίθεται για την εξέταση κάθε μα¬ 
θήματος μπορεί να επιμηκύνεται μέχρι 1 /2 ώρα όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή εξετάσεων. 

'* Άρθρο 35 

(Τρόπος βαθμολογίας) 

Η τελική βαθμολογία των γραπτών καθώς και η βαθμο¬ 
λόγηση των προφορικών εξετάσεων γίνεται με ακέραιους 
αριθμούς από 0 έως 100. 

Άρθρο 36 
(Βάση επιτυχίας) 

Ο σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τον κύ¬ 


κλο σπουδών, εφόσον δεν έχει υπερβείτο προβλεπόμενο 
όριο απουσιών του άρθρου 33 στα μαθήματα του κύκλου 
αυτού και εφόσον κατά τις εξετάσειςτου κύκλου αυτού σε 
κάθε μάθημα συγκεντρώσει, τη βαθμολογική βάση που ο¬ 
ρίζεται στα Παραρτήματα που επισυνάπτονται. 

Άρθρο 37 

(Πίνακας αποτελεσμάτων κύκλου φοίτησης) 

1. - Μετάτηνλήξητων εξετάσεων κάθε κύκλου φοίτησης, 
καταρτίζεται από την Διεύθυνση Σπουδών πίνακας απο¬ 
τελεσμάτων, χωριστά για κάθε κύκλο σε δύο αντίτυπα, ο 
οποίος περιλαμβάνει κατά στήλες: 

α) ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
β) πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ) αριθμό μητρώου σπουδαστών και ΜΕΘ 
δ) βαθμό επίδοσης για κάθε μάθημα του κύκλου 
ε) μέσο όρο των μαθημάτων του κύκλου, εφόσον η βαθ¬ 
μολογία είναι επιτυχής σε όλα τα μαθήματα, 
στ) αποτέλεσμα εξέτασης 
ζ) παρατηρήσεις. 

2. - Ο πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από τον 
Δ/ντή Σπουδών καιτους Καθηγητές και θεωρείται από τον 
Διοικητή του Κέντρου. 

3. - Από τα καταρτιζόμενα δύο αντίτυπα του πίνακα της 
παραγράφου 1 το πρώτο φυλάσσεται απην αρμόδια 
Διεύθυνση Σπουδών και το δεύτερο στο αρχείο της 
Γραμματείας του Κέντρου. 

4. - Οιπίνακες αυτοί βιβλιοδετούνται σε τόμο κάθε δύο έ¬ 
τη. 

5. - Στον πίνακα ανακοινώσεων αναρτάται πίνακας απο- 
τελεσ- μάτων,ο οποίος περιλαμβάνει κατά στήλες: 

α) ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
β) πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ) αριθμό μητρώου σπουδαστών και ΜΕΘ 
δ) αποτέλεσμα εξέτασης ανά μάθημα, βαθμός. 

Αρθρο 38 

(Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων) 

1. - Μετά την ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσμάτων κά¬ 
θε κύκλου 

φοίτησης, καταρτίζεται σε τέσσερα αντίτυπα πίνακας 
τελικών αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τους σπουδα¬ 
στές που έχουν επιτύχει σε όλους τους κύκλους φοίτη¬ 
σης. 

2. - Ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία κατά στήλες: 

α) αριθμός πιστοποιητικού σπουδών 
β) ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ) πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
δ) αριθμό μητρώου σπουδαστών 
ε) ΜΕΘ 

στ) αριθμό προηγούμενου διπλώματος 
ζ) μέσο όρο βαθμολογίας κύκλων, με προσέγγιση εκα¬ 
τοστού 
η) επίδοση 
θ) παρατηρήσεις. 

3. - Ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από 
τον Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται από τον Διοικητή και α¬ 
νά ένα αντίτυπο αυτού υποβάλλεται στην αρμόδια 
Διεύθυνση του ΥΕΝ και στην Υπηρεσία Ναυτικών 
Μητρώων, ένα αντίτυπο φυλάσσεται στην αρμόδια 
Διεύθυνση Σπουδών και το τελευταίο αντίτυπο στην 
Γ ραμματείατου Κέντρου. 
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Άρθρο 39 
(Επανεξέταση) 

1. - Σπουδαστής θεωρείται αποτυχών εφόσον έλαβε 
βαθμό μικρότερο από την βάση ενός μαθήματος. 

2. - Ο αποτυχών δικαιούται να επανεξετασθεί μέχρι τέσ¬ 
σερεις (4) φορές κατά τις επόμενες εξεταστικές περιό¬ 
δους που έπονται από το τέλος της φοίτησής τους στα μα¬ 
θήματα που απέτυχε και μέσα στην προθεσμία των 60 μη¬ 
νών που προβλέπει το άρθρο 14. 

3. - Η αποτυχία του σπουδαστή και στην τέταρτη επανε¬ 
ξέταση ή η μη χρήση του δικαιώματος της επανεξέτασης 
μέσα στην προθεσμία της παρ.2 συνεπάγεται επαναφοί- 
τηση στο μάθημα αυτό. 

4. -0 αποτυχών στο μάθημα των Αγγλικών δικαιούται να 
επανεξετάζεται σε κάθε επόμενη εξεταστική περίοδο μέ¬ 
χρι να επιτύχει. Οι επανεξετάσεις πραγματοποιούνται μέ¬ 
σα στην προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 14. 

Άρθρο 40 

(Χαρακτηρισμός επίδοσης) 

Ανάλογα με τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλωντων μα¬ 
θημάτων τεσσάρων κύκλων σπουδών η επίδοση των 
σπουδαστών χαρακτηρίζεται με τις ενδείξεις και αντιστοι¬ 
χία βαθμών ως εξής: 

ΚΑΑΗ: αν ο μ.ο. είναι από 60 μέχρι και 75 μη συμπεριλαμ¬ 
βανομένου 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ : αν ο μ.ό. είναι από 75 μέχρι και 90 μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου 
ΑΡΙΣΤΗ: αν ο μ.ό. είναι από 90 μέχρι 100. 

Άρθρο 41 
(Πιστοποιητικά) 

1. - Οι αποφοιτούντες από τα ΚΕΣΕΝ λαμβάνουν πιστο¬ 
ποιητικό που φαίνεται η επίδοσή τους, το οποίο υπογρά¬ 
φεται από τον Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται από τον 
Διοικητή του Κέντρου. Ο τύπος του πιστοποιητικού καθο¬ 
ρίζεται με απόφαση ΥΕΝ/ΔΕΚΝ. 

2. - Με αίτηση του ενδιαφερομένου το Κέντρο χορηγεί 
βεβαίωση, στην οποία φαίνονται η φοίτηση του σπουδα¬ 
στή σ’αυτό, η τυχόν διακοπή φοίτησης, οι λόγοι αυτής 
κ.λπ. 

3. - Αποφοιτούντες των ΚΕΣΕΝ θεωρούνται οι σπουδα¬ 
στές μη ακροατές, που πληρούν τις ισχύουσες προϋπο¬ 
θέσεις εγγραφής, πέτυχαντη βάση σ’ όλα τα εξεταζόμε¬ 
να μαθήματα όλωντων κύκλων σπουδών, καί δεν πέρασαν 
τα ανώτατα όρια απουσιών στα μαθήματα. 

Άρθρο 42 
(Γ ραπτά Δοκίμια) 

Τα γραπτά δοκίμια των σπουδαστών φυλάσσονται από 
τις Διευθύνσεις Σπουδών για ένα χρόνο και κατόπιν κατα- 
στρέφονται αφού προηγούμενα συνταχθεί πρακτικό κα¬ 
ταστροφής υπογεγραμμένο από τον οικείο Δ/ντή 
Σπουδών και θεωρημένο από τον Διοικητή. 

Άρθρο 43 
(Επιδότηση) 

Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ κατά τον χρόνο της υπο¬ 
χρεωτικής τους φοίτησης για την απόκτηση διπλώματος 
Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α και Β τάξης, Ρ/Η-Ρ/Ε Α και Β τά¬ 
ξης και Πρακτικών Πλοιάρχων ή Πρακτικών Μηχανικών 
καταβάλλεται επιδότηση. Το ύψος της επιδότησης καθο¬ 


ρίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν 
ΚΥΚΛΟΣ Α' 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 

Α.ΩΚΕΑΝΟΠΛΟΙΑ: 

1. Εφαρμογές σε: ορθοδρομία, λοξοδρομία, μικτός 
πλούς, ναυσπλοϊα σε υψηλά πλάτη - πάγοι. 

2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (Λαμβάνοντας υ¬ 
πόψη καιρικές συνθήκες κατάσταση πλοίου, ειδικής θα¬ 
λάσσιας περιοχής, ασκήσεις κ.α.). 

Β.ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

Εκμετάλλευση Πληροφοριών. 

Γ.ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ: 

1. ΠΛΟΗΓΙΑ. 

2. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 

Δ.ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ: 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ Ε.Θ. & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ. 

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΙΚΟΥ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. 

3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ. 

4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΩΚΕΑΝΟΠΛΟΙΑ. 

Ε.ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ: 

1. ΑΡΧΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ. 

2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΗΛ. 
ΟΡΓΑΝΩΝ. 

3. δΑΤΝΑν. 

4. ΘΡ3. 

5. ϋΟΡΡΙ,ΕΒ 30ΝΑΒ ΝΑΝ/ΙΘΑΤΙΟΝ. 

6. ΕΕΕΟΤΒΟΝΙΟ ΟΗΑΒΤ5. 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε εφαρμογές. 

ΣΤ. ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: 

1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ - ΤΩΝ 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ. 

2. ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ. 3. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Ε.Τ.Α, 
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΑΒΑΘΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΞΕΥΡΕΣΗ 
ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ, 
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ 
ϋΒΑΡΤ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΠΛΟΙΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΓΕΦΥΡΑ ή ΚΑΛΩΔΙΑ. 

Η.ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ: 

1. ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΕΣ ΔΙΝΕΣ. 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΡ.ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 
(ΤΙΟΑΙ. ΟυΒΒΕΝΤΤΑΒϋΞδ): 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΡ. ΚΑΜΠΥΛΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΕΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 51Λ0Κ ΜΑΤΕΒ 
(ϋίΙΒΑΤΙΟΝ ΟΡ 31-ΑΟΚ), ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΤΑΒΥ 
ΤΙϋΑΙ ΟϋΒΒΕΝΤδ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ννίΝϋ ΩΒίνΕΒ ΟϋΒΒΕΝΤδ. 

Σημείωση: Κατά την εκπαίδευση σε εργασία χάρτη θα α¬ 
ντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές το πο¬ 
λύ. 
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ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 70. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2ω 30λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τεταπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων - ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Α’. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. 

Α.Στοιχεία ναυπηγείας και κατασκευή πλοίου. 

1. Παραγγελία ναυπήγησης, βασικές απαιτήσεις και κρι¬ 
τήρια πλοιοκτήτη. 

2. Συμβόλαιο ναυπήγησης, προδιαγραφές σκάφους. 

3. Αρμοδιότητες εκπρόσωπου πλοιοκτήτη κατά τη πα¬ 
ρακολούθηση της ναυπήγησης. 

4. Ναυπηγιακά Σχέδια πλοίου (γενικά και λεπτομερή). 

5. Εργασία συγκολήσεων και καρφώσεων, μέθοδοι ε¬ 
λέγχου ποιότητας εργασιών. 

6. Δοκιμές Εργοστασίου (\Λ/ΟΒΚ5ΗΟΡ ΤΒΙΑΓ5). 

7. Δοκιμές Προβλήτα (ϋΟΟΚ ΤΒΙΑ13). 

8. Δοκιμές Πελάγους (3ΕΑΤΒΙΑ13), 

9. Παραλαβή πλοίου. 

10. Δονήσεις και κραδασμοί σκάφους, αίτια και μέτρα 
θεραπείας. 

11. Συμπεριφορά πλοίου στο ταξείδι, συντονισμός, κο¬ 
πώσεις. 

Β. Στοιχεία αντοχής πλοίου. 

1. Σκοπός της μελέτης αντοχής των υλικών. 

2. Ελαστικότητα, πλαστικότητα, παραμόρφωση. 

3. Καταπονήσεις υλικού κατασκευών (εφελκισμός - σύν- 
θλιψη - κάμψη - διάτμηση - λυγισμός - στρέψη σύνθεση και 
δυναμική καταπόνηση, παραδείγματα στο πλοίο). 

4. Τάση εφελκισμού, θλίψης, διάτμησης (παραδείγμα¬ 
τα). 

5. Μέτρο ελαστικότητας. 

6. Επιτρεπόμενη τάση, όρια ασφάλειας (παραδείγματα). 

7. Φόρτιση απλής αμφιέρειστης δοκού και προβόλου 
(προβλήματα). 

8. Αντιδράσεις αμφιέρειστης δοκού και πρόβολου (προ¬ 
βλήματα). 

9. Τέμνουσες Δυνάμεις (3ΗΕΑΒΙΝΘ ΡΟΒΟΕ3) και 
Καμπτική Ροπή (ΒΕΝΩΙΝΘ ΜΟΜΕΝΤ) (προβλήματα, δια¬ 
γράμματα). 

10. Ελαστική Γραμμή και Βέλος Κάμψης. 

11. Εφαρμογές της μεθόδου ΜΙΙΒΒΑΥ σε πλοίο και με¬ 
λέτη Διαγραμμάτων Καμπύλών Αντοχής (ΗΑΒΒΟυΒ - 
3ΕΑ ΟΟΝϋΙΤΙΟΝ). 

12. Ροπή επιφάνειας και αδράνειας επιπέδων σχημάτων 
(προβλήματα). 

13. Ροπή αδράνειας μέσης τομής σκάφους (προβλήμα¬ 
τα). 

14. Ροπή αντίστασης μέσης τομής σκάφους (προβλήμα¬ 
τα). 

15. Καμπτική τάση καταστρώματος - πυθμένα πλοίου 
(προβλήματα). 

16. Μέγιστα επιτρεπόμενα όρια Καμπτικής Ροπής, 
Τέμνουσας δύναμης και καμπτικής Τάσης του πλοίου σε 
διάφορες καταστάσεις φόρτου (ΗΑΒΒΟϋΒ - 5ΕΑ 
ΟΟΝϋΙΤΙΟΝ). 


17. Επίδραση της διάμήκους κατανομής των φορτίων 
στην αντοχή του πλοίου (εφαρμογές και χαρακτηριστι¬ 
κούς τύπους εμπορικών πλοίων). 

18. Θερμικές καταπονήσεις σκάφους (προβλήματα). 

19. Εφαρμογές στη χρήση των Υπολογιστών Αντοχής 
του πλοίου. 

Γ. Μηχανικές εγκαταστάσεις πλοίου. 

1. Προστήρες μηχανές πλοίων (ΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ). 

2. Υπολογισμός ισχύος πρωστηρίου μηχανής και κατα- 
σκευαζόμενα πλοίο (εφαρμογές). 

3. Σχέσεις -στροφών -ταχύτητας - ισχύος - καταναλώ¬ 
σεις διαγράμματα δοκιμών. 

4. Ηλεκτρομηχανή ασφάλειας. 

5. Δίκτυα που έχουν σχέση με την ασφάλεια του πλοίου 

(Δοκιμές). 

6. Δίκτυο εγκαταστάσεις συστήματος αναγγελίας και ε¬ 
λέγχου πυρκαιάς (3ΡΒΙΝΚΓΕΒ) (σκαρίφημα). 

7. Δίκτυο εγκαταστάσεως κατασβέσεως πυρκαιάς σε 
καταστρώματα 

αυτοκινήτων Ο/Γ - Ε/Γ πλοίων (σκαρίφημα). 

8. Χρωματισμός υφάλων πλοίων, προετοιμασία, διαδι¬ 
κασία χρωματισμού είδη χρωμάτων σκοπός που εξυπη¬ 
ρετούν. 

9. Καθοδική προστασία σκάφους. Παθητική καθοδική 
προστασία ενεργό σύστημα καθοδικής προστασίας, πως 
καθορίζεται η τάση στο σύστημα (σκαρίφημα). 

10. Ελικες μεταβαλλομένου βήματος. 

Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργαστήρια θα α¬ 
ντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές το πο¬ 
λύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τ ρόπος εξέτασης: Γ ραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον πέντε ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφο¬ 
ρετικής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν ε¬ 
πιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. 

1. ΕΛΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ. 

ΟΒΑ3Η 3ΤΟΡ. ΜΑΝΟΕΙΙΝ/ΒΙΝΘ ϋΑΤΑ. Εκτίμηση αναμε¬ 
νόμενης συμπεριφοράς πλοίου με κίνηση πρόσω, ανάπο¬ 
δα ή κράτει σε σχέση με την επήρρεια ρεύματος ανέμου ή 
κυματισμού. Εννοιες 80ϋΑΤ, 31Ι0ΤΙ0Ν, ΟΙΙ3ΗΙΟΝ. 
Επίδραση που αναμένεται σε αβαθή ή στενά. 
Προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπισή τους. 
Αλληλοεπίδραση διερχομένων πλοίων (ΙΝΤΕΒΑΟΤΙΟΝ). 
Εφαρμογές επί των ανωτέρω. 

2. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ. 

Ρυμούλκηση σε περιορισμένους χώρους και ανοικτή θά¬ 
λασσα. 

Επιλογή και προετοιμασία μέσων ρυμούλκησης. 
Χειρισμοί κατά την προσέγγιση πρόσδεση και ρυμούλκη¬ 
ση πλοίου. Μέθοδοι ρυμούλκησης. 

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. 

Ανάλυση στοιχείων κύματος και επιδράσεις τους στο 
πλοίο. 

Κινήσεις πλοίου σε κακοκαιρία - συντονισμός - συγχρο¬ 
νισμός μέτρα αποφυγής τους. 
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4. ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΕ ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

Προφυλάξεις έλικας και πηδαλίου χειρισμοί πλοίου σε 

πάγο. 

Αγκυροβόλια σε παγωμένες περιοχές. 

5. ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ. 

Εκούσια - ακούσια προσάραξη. 

Ενέργειες για επανάπλευση πλοίου με ή χωρίς βοήθεια, 
μέτρα προστασίας προσαραγμένου πλοίου. Να γίνεται α¬ 
νάλυση και μελέτη των διαφόρων ατυχημάτων που συνέ- 
βησαν κατά το παρελθόν. 

6. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ. 

Αγκυροβολιά σε περιορισμένους χώρους. 

Εφαρμογές για αγκυροβολιά σε ποτάμια και διαύλους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις, που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων - ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Α'. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ. 

1.80Ι_Αδ ΚΕΦ. V. 

1.1. Σήματα κινδύνου - απαιτούμενες πληροφορίες - υ- 
ποχρεώσειςδιαδικασίες. 

1.2. Υπηρεσία περιπολίας πάγων. 

1.3. Περιπολία πάγων. 

1.4. Πορειογράφηση (ΒΟυΤΕΙΝΘ). 

1.5. Ναυτιλιακός εξοπλισμός του πλοίου (υποχρεώσεις 
πλοιάρχου). 

1.6. Βοηθήματα ναυσιπλοΐας (υποχρεώσεις πλοιάρχου 
για τη σωστή 

λειτουργία τους). 

1.7. Ερευνα και διάσωση (υποχρεώσεις πλοιάρχου για 
παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες στη θάλασσα σύμ¬ 
φωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο - Θάλαμος συντονι¬ 
σμού 3ΑΒ/ΥΕΝ - ΑΜΝ/ΕΒ - ΜΕΒ8ΑΒ. 

1.8. Εγχειρίδιο έρευνας και διάσωσης σύμφωνα με τον 
ΔΚΑΣ συστήματα. 

1.9. Ναυτιλιακές εκδόσεις (υποχρεώσεις του πλοιάρχου 
για τη σωστή ενημέρωσή τους) - Ιατρικός οδηγός. 

2. Συστήματα ροής πληροφοριών που σχετίζονται με την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.(ΗΥΟΒΟΙΑΝΤ-ΗΥΩΒΟΒΑΟ). 

3. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του πλοι¬ 
άρχου για την εγκατάλειψη του πλοίου-Προστασία και α¬ 
σφάλεια επιβαινόντων. 

4. Ναυσιπλοία σε πολυσύχναστους και δυσπρόσιτους 
χώρους (πρόσθετες πηγές πληροφόρησης για την α¬ 
σφαλή ναυσιπλοΐα). 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. 

Καμιά όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι ερωτήσεις μπο- 
; ρεί να είναι τετραπλής επιλογής. Οι απαντήσεις των προ¬ 


βλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με την ε¬ 
πίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Β' 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου. 

Α. 1. Συμβόλαια μεταφοράς πραγμάτων διά θαλάσσης. 

Αγγλικό Νομικό σύστημα - Αρχές Εμπορικού Δικαίου και 
σύμβασης μεταφοράς πραγμάτων διά θαλάσσης (1_Α\Λ/ 
ΟΡ ΟΟΝΤΒΑΟΤ - ΤΕΒΜ3 ΑΝϋ ΟΟΝΏΙΤΙΟΝδ - 
\Λ/ΑΒΒΑΝΤΙΕδ - ΟΟΜΡΕΕΧ ΤΕΒΜ5 - ΙΜΡϋΕϋ ΑΝϋ 
ΕΧΡΒΕ33 ΤΕΒΜ3 - 0/Ρ Α3 Α ΟΟΝΤΒΑΟΤ). 

2. Ναύλωση. 

Είδη ναύλωσης - τυποποιημένα ναυλοσύμφωνα - 
νΟΥΑΘΕ ΑΝϋ ΤΙΜΕ ΟΗΑΒΤΕΒ ΒΥ ΡΕΜΙ3Ε - ΓΙΝΕΒ3 - α¬ 
νάγνωση και σχολιασμό όρων ενός αντιπροσωπευτικού 
Ο/Ρ νΟΥΑΘΕ/ΤΙΜΕ ΟΗΑΒΤΕΒ δηλ. εντύπων, επιπρόσθε¬ 
των όρων καθώς και πιθανού ΑΡΟΕΝΟυΜ (ΘΕΝΟΟΝ & 
ΒΑΙΤΙΜΕ) 

3. Αξιοπλοία. 

Αξιοπλοία πλοίου (3ΕΑ\/νθΒΤΗΙΝΕ33) σύμφωνα με 
ΟΟΜΜΟΝ ΙΑνν/κανόνες Χάγης. Συνέπειες αναξιοπλοίας 
- Δόγμα σταδίων - Ποιος οφείλει να αποδείξει 
υΝδΕΑννΟΒΤΗΙΝΕδδ- Παραδείγματα με σχετικές απο¬ 
φάσεις δικαστηρίου. 

4. Απόπλους. 

Υποχρεώσεις απάτη νομοθεσία της σημαίας του πλοίου 
καθώς και της τοπικής νομοθεσίας (ειδικά έντυπα που α¬ 
παιτούνται ορισμένα λιμάνια π.χ. ΗΠΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ κ.λπ.). 

Ελεγχος για λαθρεπιβάτες (προληπτικά μέτρα και ενέρ¬ 
γειες σε περίπτωση ανακάλυψης λαθρεπιβάτη). 

Υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ο/Ρ, ναυτική ε¬ 
μπειρία, (ΝΟΤΙΘΕ3 - ΟϋΤννΑΒΡ ΟΙΕΑΒΑΝΘΕ κλπ). 

5. Υποχρεώσεις Πλοιάρχου κατά τον πλούν: 

Μέριμνα φορτίου - τήρηση ημερολογίου - τηλεγραφή¬ 
ματα - ΝΟΤΙΟΕ3 ΤΟΘΒδκ.λπ. Γενικά υποχρεώσεις που α¬ 
πορρέουν από το Ο/Ρ και κανόνες Χάγης. 

6. Παρέκκληση. 

Πότε γίνεται, δικαιολογημένη και μη, επιπτώσεις από α¬ 
δικαιολόγητη παρέκκλιση σε ότι αφορά μεταφορέα/φορ¬ 
τωτή, μεταφορέα/ναυλωτή, μεταφορέα/παραλήπτη - 
Σχετικά παραδείγματα από δικαστικές αποφάσεις. 

7. Εκτακτα συμβάντα κατά τον πλούν. Υποχρεώσεις 
πλοιάρχου και ενέργειές του κατά τον πλούν και κατά- 
πλουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Ασθένεια επιβαίνοντος, ατύχημά, θάνατος, σύγκρουση, 
προσάραξη, πυρκαιά, ρήγμα, ρυμούλκηση, ζημιά φορτί¬ 
ου, εκβολή φορτίου, ζημιά στο πλοίο, παροχή βοήθειας 
σε ναυαγούς, έκτακτη προσέγγιση σε λιμάνι καταφυγής, 
κλήση 81ΙΒ νΕΥΟΒδ (Ρ&Ι ΟΓΙΙΒδ, 3ΑΙ_νΑ6Ε 
ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ). 

8. Κατάπλους. 

Ενέργειες πριν από τον κατάπλου (Ε.Τ.Α-Ν.Ο.Β-ΡΒΕΕ 
ΡΒΑΤΙΘϋΕ κ.λπ.). Προετοιμασία εγγράφων και καταστά¬ 
σεων για το λιμάνι (ΝΟΤΙΟΕδ προς ενδιαφερομένους 
ΟννΝΕΒδδΗΙΡΡΕΒδ-ΘΗΒδ-ΑΘΕΝΤδ-ΒΕΘΕΐνΕΒδ- 
ΡΙΙΟΤδκ.λπ.). 

9. Ασφαλές λιμάνι/προβλήτα - Σταλιές. 

Ανάλυση των εννοιών σύμφωνα με Δικαστικές αποφά¬ 
σεις - Φτασμένο πλοίο. 

Καταλληλότητα πλοίου για φόρτωση - ενέργειες σε πε¬ 
ρίπτωση απόρριψης της Ν.Ο.Β.- έναρξης χρόνου 
ΕΑΥΤΙΜΕ - Παραδείγματα ΤΙΜΕ 3ΗΕΕΤ (ϋΕΜϋΒΒΑΘΕ 
ϋΕδΡΑΤΟΗ). 11 
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10. Φόρτωση. 

Εναρξη φόρτωσης-Καθυστέρηση φόρτωσης - καταλλη¬ 
λότητα φορτίου - ΙΝΟΕΜΝΙΤΥ ΓΕΤΤΕΒ5 - Ζημιές φορτί¬ 
ου/πλοίου, σχετικές επιστολές προς υπευθύνους. 

11. Πέρας φόρτωσης. 

Πλήρες φορτίο, ϋΕΑϋ ΡΒΕΙΟΗΤ - εναλλακτικό φορτίο - 
φορτωτικά έγγραφα, Β/1_, στοιχεία της καθαρή Β/Ι_ - Τί 
πρέπει να ελέγχεται πριν υπογράφει - είδη Β5/Ι_ - \Λ/ΑΥ 
ΒΙΙ_Ι_3 - παρατηρήσεις στη Β/1_ κ.λπ. Ενέργειες πλοιάρχου 
σε περίπτωση διαφωνιών με 3ΗΙΡΡΕΒ3, σχετικές εξου¬ 
σιοδοτήσεις των ΡΒΟΤΕΟΤΙΝΘ ΑΘΕΝΤ3, κλήση Ρ&Ι 
ΟΕΕΙΒ, ενημέρωση πλοιοκτητών. 

12. Κανόνες Χάγης του 1971. 

ΘΕΝΕΒΑΕ ΡΑΒΑΜΟΙΙΝΤ ΟΙΑΙΙ3Ε - Ανάλυση των κανό¬ 
νων III και IV (ευθύνες και απαλλαγές του μεταφορέα) - 
σχετικές εγγραφές στη Β/ί. 

13. Επιθαλάσσια αρωγή (3ΑΙΛ/Α(3Ε). 

Πως επιτρέπεται από το ΟΟΜΜΟΝΙΑΜ, Κανόνες Χάγης 
του 1971 - Ε.Ο.Ρ. του 1980 - ΤΟ\Λ/Α<3Ε 00ΝΤΒΑ0Τ3 - 
5ΑΙ_νΑ<3Ε Α\Λ/ΑΒΟ - Παράγοντες που λαμβάνονται υπό ό- 
ψιν. 

14. Μερική και Γενική αβαρία. 

Ποιά έκτακτα συμβάντα συνιστούν μερική ή γενική αβα¬ 
ρία ενέργειες πλοιάρχου - Τρόπος διακανονισμού Γ.Α. 
(Κανόνες Υόρκης - Αμβέρσηςτου 1974) Διακανονιστές α- 
βαριών ΑύΕΒΑΟΕ ΑϋύυδΤΕΒδ κ.λπ. 

15. Εκθεση Πλοιάρχου. 

ΜΑΒΙΝΕ ΝΟΤΕ ΟΡ ΡΒΟΤΕ3Τ ή ΜΑ3ΤΕΒ’3 ΡΒΟΤΕ3Τ - 
πότε και πως συντάσσεται και που κατατίθεται σύμφωνα 
με εθνική και διεθνή νομοθεσία και πρακτική, συμπληρω¬ 
ματική έκθεση ΕΧΤΕΝϋΕΟ ΝΟΤΕ ΟΡ ΡΒΟΤΕ3Τ. 
Β.ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 

1. Σύντομο ιστορικό. Πολύ λίγα για τα αίτια δημιουργίας 
της Ναυτικής Ασφάλισης. 

2. υ.ΟΥϋ’3 και ΙΝ5ΤΙΤυΤΕ ΟΡ ΕΟΝΩΟΝ 
υΝΟΕΒ\Λ/ΒΙΤΕΒ3. 

Διαχωρισμός των ϋ.ΟΥϋ’3 ασφαλιστών και ϋ.ΟΥΟ’5 
νηογνώμονα καθώς και διαφορές των ίίΟΥΟ'3 ασφαλι¬ 
στών από όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανι¬ 
σμούς - ΙΝ3Τ. ΟΡ ί-ΟΝΟΟΝ Ι_Ι/Β3 - ΕΕΟΥΟ’5 μεσίτες και 
ΑΟΕΝΤ3 (όλαπολύ σύντομα). 

3. Μ.Ι.Α. και θεμελιώδης αρχή Ν.Α. 

Ορισμός και θεμελιώδης αρχή Ν.Α. - σύντομη αναφορά 
στη διαδικασία ασφάλισης πλοίου (3ϋΡ-00\/ΕΒ ΝΟΤΕ- 
ΙΝ3υΗΑΝΟΕ ΡΟυΟΥ- ΡΒΕΜΙϋΜ-ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ ΙΝ3). 
Ναυτική περιπέτεια - ναυτιλιακοί κίνδυνοι - ασφαλίσιμα 
συμφέροντα - καλή πίστη - εγγυήσεις - εγγυτέρα αιτία - ε¬ 
ξαιρούμενοι κίνδυνοι - αλλαγή ταξιδιού - διαφορετικό τα¬ 
ξίδι, παρέκκλιση. 

4. Απώλειες. 

Πραγματική, υποτιθέμενη, τεκμαρτή, συμβατική ολική 
απώλεια μερική και γενική αβαρία (διαφορές τους) - μέ¬ 
θοδος αποζημίωσης σε μερική αβαρία. 

5. Απαλλαγή. 

ΟΕϋυΟΤΙΒϋΞ, τί είναι, που συμφωνείται, πως εφαρμόζε¬ 
ται. 

6. Συμβόλαιο Ν.Α. και οι όροιτου. 

Από τους όρους του Ινστιτούτου να αναλυθούν μόνο οι: 
ναυσιπλοΐας κίνδυνοι που καλύπτονται - 3/4 ευθύνη από 
σύγκρουση και ειδοποίηση για απαίτηση και προσφορές. 

7. Πότε επιστρέφονται ασφάλιστρα στον πλοιοκτήτη. 
Κατηγορίες - παραδείγματα. 

8. ΡΒΟΤΕΟΤΙΥΕ ΑΝϋ ΙΝΟΕΜΝΙΤΥ ΟίϋΒ3. 


Προέλευση - σκοπός - κατηγορίες κάλυψης - 
ΜΕΜΒΕΒ5ΗΙΡ. 

9. 5ΑΙ_νΑ<3Ε Α3300ΙΑΤΙ0Ν. 

Ιστορικό, σκοπός, υπηρεσίες (γενικά). 

Γ. ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ. 

1. Ε.Ε.Π. (σκοπός, οργάνωση, αποστολή). 

2. Νηογνώμονες (ιστορικό, ορισμός, σκοπός, οργάνω¬ 
ση, αποστολή, κυριώτεροι αναγνωρισμένοι νηογνώμονες 
από το ελληνικό κράτος). 

3. Βιβλίο κανόνων των νηογνωμόνων (γενικές .απαιτή¬ 
σεις για κύρια και πρόσθετη κλάση - διαδικασία κατάτα¬ 
ξης πλοίου σε κλάση - Διατήρηση κλάσης - Ανάκληση κλά- 
σης - Ανακατάταξη σε κλάση). 

4. Χαρακτηρισμοί κύριας και πρόσθετης κλάσης. 

5. Επιθεωρήσεις. 

α) Γ ενικές απαιτήσεις για κύρια κλάση - Εκταση επιθεω¬ 
ρήσεων (αρχική επιθεώρηση, περιοδικές επιθεωρήσεις, 
συνεχείς και έκτακτες επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις σε 
πλοία - παροπλισμένα, εκτιμητικές επιθεωρήσεις, ΥΕΑΒ 
ΟΡΘΒΑΟΕ). 

β) Ειδικές απαιτήσεις για πρόσθετη κλάση - έκταση πε¬ 
ριοδικών επιθεωρήσεων για πρόσθετη κλάση 
(Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου - υγροποιημέ¬ 
νων αερίων - χημικών - πλοία μεταφοράς εμπορευματοκι¬ 
βωτίων - μεταφοράς αυτοκινήτων - συστήματα κατάδυ¬ 
σης - ψυκτικές εγκαταστάσεις - πρόσθετη προστασία από 
πυρκαιά - αυτοματισμός μηχανημάτων - συστήματα γέ¬ 
φυρας). 

6. Εγγραφα και πιστοποιητικά. 

Περιγραφή και διάρκεια ισχύς τους - Ποιό μέρος του 
πλοίου καλύπτει το καθένα - διαδικασία ανανέωσης ή έκ¬ 
δοσης νέων - ευθύνη πλοιάρχου). 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 70. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις, που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. 

Καμιά όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι ερωτήσεις 
μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. Οι απαντήσεις των 
προβλημάτων - ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με 
επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β'. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ. 

1. Μεταφορά στερεών φορτίων χύμα (εκτός από σιτη¬ 
ρά). 

Ανάπτυξη και επεξήγηση του κώδικα του ΙΜΟ (ΟΟϋΕ ΟΡ 
3ΑΡΕ ΡΒΑΟΤΙΟΕ ΡΟΒ 50ϋϋ Βυΐ_Κ 0ΑΒ00Ε3). Κίνδυνοι 
- Προφυλάξεις 
Πιστοποιητικά. 

2. Μεταφορά γενικού φορτίου. 

Διεθνές και εθνικοί κανονισμοί που αφορούν μέτρα 
ασφάλειας κατά τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, ο¬ 
χημάτων και άλλων ομαδοποιημένων φορτίων. 

3. Επιθεώρηση και πιστοποιητικά που απαιτούνται πριν 
από τη φόρτωση φορίων υπό ψύξη. 

4. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων σε συσκευασία. 
Ανάπτυξη του κεφαλαίου VII της διεθνούς σύμβασης 

50Ι_Α3 και κώδικα (ΙΜΩΘ) που αφορούν τα επικίνδυνα 
φορτία. Ενέργειες που απαιτούνται κατά τη μεταφορά ε¬ 
πικίνδυνων φορτίων σε ΟΟΝΤΑΙΝΕΒ5. Πρακτικές εφαρ- 
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μογές που αφορούν στοιβασία και διαχωρισμό. 

5. Διεθνής σύμβαση γραμμής φόρτωσης. 

Διατάξεις που αφορούν τον πλοίαρχο. 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕ¬ 
ΛΑΙΟΥ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ! 

(Προέλευση - σχηματισμός - σύσταση - απόσταξη - ση¬ 
μασία μεταφοράς πετρελαίου για τη ναυτιλία και παγκό¬ 
σμια οικονομία). 

Βασικές ιδιότητες: (Πίεση εξάτμισης - σημείο ανάφλε¬ 
ξης - σημείο καύσης - σημείο βρασμού - ιξώδες - τοξικό¬ 
τητα - ευφλεκτικότητα) 

Πηγές ανάφλεξης - στατικός ηλεκτρισμός (απαρίθμηση 
- προφυλάξεις που λαμβάνονται). Συστήματα αδρανούς 
αερίου (Πηγές - αποστολή - αδρανοποίηση της ατμό¬ 
σφαιρας των δεξαμενών - εκκαθάριση - εγχειρίδιο χειρι¬ 
σμού του συστήματος). Συνοπτικά συστήματα πλύσης 
των δεξαμενών φορτίου με αργό πετρέλαιο. 
(Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα - εγχειρίδιο λειτουρ¬ 
γίας του συστήματος). Συνοπτικά μέτρα ασφάλειας κατά 
το χειρισμό και μεταφορά φορτίου ή έρματος (προετοι¬ 
μασία - φόρτωση ταξίδι εκφόρτωση). Συνοπτικά. 

7. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΑΡΡΟί). 
α. Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοει¬ 
δή - υγρές τοξικές ουσίες που μεταφέρονται χύμα ή σε 
συσκευασία - λύματα - απορρίματα. 

β. ΜΑΒΡΟΙ Διατάξεις που αναφέρονται στον απαιτού- 
μενο εξοπλισμό. 

γ. Υποχρεώσεις πλοίου και ναυτιλιακής εταιρείας (ΙΜΟ 
ΟυίϋΕϋΝΕ 647/16). 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ω 30 λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 

ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετικής βαθμολο¬ 
γικής αξίας. 

Καμιά όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι ερωτήσεις μπο¬ 
ρεί να είναι τετραπλής επιλογής. Οι απαντήσεις των προ¬ 
βλημάτων - ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με την 
επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β'. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: Οργάνωση - Διοίκηση. 

1. Παραλαβή, παράδοση πλοιαρχίας - Διαδικασία - 
Επιθεώρηση σκάφους,εξαρτισμού, ναυτιλιακών οργά¬ 
νων, αποθηκών, υλικών κ.λπ. καθώς και έλεγχος των σχε¬ 
τικών ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών. 
Συμπλήρωση εντύπων ΝΑΤ. 

Ενημέρωση επί συστημάτων ασφάλειας και διακυβερνή¬ 
σεις. 

Χάρτες καυσίμων, λιπαντικών, νερού, έρματος και λοι¬ 
πών εφοδίων. 

Ελεγχος σύνθεσης πληρώματος και οικονομικός έλεγ¬ 
χος με τις σχετικές εγγραφές στο ημερολόγιο. 

2. α) Γενικός λογαριασμός πλοιάρχου. Γενικά περί λογα- 
ρισμού 

πλοιάρχου. 

β) Συμπλήρωση εντύπου για πληρωμές, 
γ) Τροφοδοσίες, 
δ) Μισθοδοτικός πίνακας. 


ε) Ατομικοί λογαριασμοί πληρώματος, 
στ) Φορολογία ναυτικών και απόδοση. 

3. ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν τον πλοίαρχο σε περίπτωση 
πολέμου ή κινητοποίηση. 

Το μάθημα δεν εξετάζεται. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ’. 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ. 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

Επεξήγηση και χρήση διαγραμμάτων εχγειριδίων φόρ¬ 
τωσης πλοίων. 

2. ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ. 

Σειρά εργασιών μίας πραγματικής φόρτωσης πλοίου με 
διάφορα είδη φορτίων και παράλληλη επεξήγηση στοι¬ 
χείων ευστάθειας. 

3. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ. 

Πείραμα ευστάθειας. Σκοπός και τρόπος εκτελέσεως 
του. 

Πρακτική αντιμετώπιση εγκαρσίων κλίσεων. 

Αναρτημένα βάρη και η επίδρασή τους στην ευστάθεια. 
Αντιμετώπιση δυσκολιών πλοίων που φορτοεξφορτώ- 
νουν βαρέα 

φορτία. Προβλήματα στα πιο πάνω. 

4. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ. 

Δασταυρούμενες καμπύλες ευστάθειας - Καμπύλες 

στατικής 

ευστάθειας - Διορθώσεις καμπύλης στατικής ευστάθει¬ 
ας εξαιτίας εγξάρσιας και κατακόρυφης μετατόπισης του 
κέντρου βάρους του πλοίου. Προβλήματα στα πιο πάνω. 

5. ΣΙΤΗΡΑ. 

Απαιτήσεις κανονισμών. Υπολογισμός ευστάθειας κατά 
τη φόρτωση σιτηρών. Συμπλήρωση σχετικών εντύπων. 

6. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. 

Εννοια - Απομένουσα δυναμική ευστάθεια. 

Ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια ευστάθειας πλοίων, σύμ¬ 
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Στοιχεία δυναμι¬ 
κής ευστάθειας που απαιτούνται στη συμπλήρωση εντύ¬ 
πων σιτηρών. 

7. ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ. 
Προβλήματα. 

8. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟ - 
ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ - ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ. 

Ευστάθεια κατά το δεξαμενισμό. 

Στεγανή υποδιαίρεση πλοίων - Σχέτικοί κανονισμοί. 
Ευστάθεια κατά την προσάραξη. 

Ευστάθεια κατά την κατάκλυση χώρων του πλοίου. 
Προβλήματα στα πιο πάνω. 

Σημείωση: Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργα¬ 
στήρια θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπου¬ 
δαστές το πολύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τ ρόπος εξέτασης: Γ ραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον πέντε ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφο¬ 
ρετικής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν ε¬ 
πιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων - ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 
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ΚΥΚΛΟΣ Γ’. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΔΚΑΣ. 

1. Το περιεχόμενο ΔΚΑΣ θεωρείται γνωστό. 

2. Η διδασκαλία θα περιορίζεται στην ερμηνεία και μόνο 
των κανόνων του ΔΚΑΣ και όπως αυτοί διαμορφώνονται 
από τη Διεθνή νομοθεσία. 

3. Η ερμηνεία κάθε κανόνα να συνοδεύεται από σχετικό 
παράδειγμα (κατά προτίμηση από δεδικασμένες υποθέ¬ 
σεις). 

4. Ανάλυση σημασίας θαλασσίων ζωνών (ΜΑΗΙΤΙΜΕ5 
Ζ0ΝΕ5) και δικαιοδοσία παρακτίων κρατών σ’αυτές. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 80 Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

Αριθμός ερωτήσεων: Δίνονται τουλάχιστον 25 ερωτή¬ 
σεις που μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ’. 

Μάθημα 3ο: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ. 

1. Εισαγωγή. 

Ορισμός μετεωρολογικοί τομείς, δραστηριότητες - 
διάρθρωση μιας μετεωρολογικής Υπηρεσίας-παγκό- 
σμιος μετεωρολογικός οργανισμός (νν.Μ.Ο.). 

2. Ανεμος - Κύμα. 

Νόμος του ΒΙΙΥ ΒΑΙίΟΤ ανεμομετρικές κλίμακες, μονά¬ 
δες μέτρησης της έντασης ανέμου κλίμακα ΒΕΑΙΙΡΟΒΤ, 
θαλάσσια κύματα και αποθαλασσία, τοπικοί άνεμοι 
Μεσογείου. 

3. Αέριες μάζες, Μέτωπα, Ισοβαρικά συστήματα. 

Ορισμοί βασικοίτύποι αερίων μαζών Ρ.Τ, ΜΙ, 0Ι_, ΜΤ, ΟΤ. 

Διάφοροι τύποι Μετεωρολογικών μετώπων, ειδικά χα¬ 
ρακτηριστικά χρήσιμα για την αναγνώρισή των και την κί¬ 
νησή των. Λαίλαπα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στρόβιλοι, 
σίφωνες υφέσεις αντικυκλώνες, βαρομετρικός αυχένας, 
ανάπτυξη όλων αυτών των συστημάτων. Τροπικοί κυκλώ¬ 
νες (Τ.Κ.) πλήρης και λεπτομερής ανάπτυξη των εμφάνι¬ 
ση εξέλιξη συνήθη πορεία, γενική περιγραφή - καιρικά 
φαινόμενα. Ενδείξεις προσέγγισης (Τ.Κ.). Προσδιορι¬ 
σμός της διεύθυνσης και της απόστασης του Κέντρου ε¬ 
νός Τ. Κ. Διαφορές μεταξύ Τ. Κ. και εξωτροπικών υφέσεων. 
Κατάλληλοι χειρισμοί για την αποφυγή του επικίνδυνου 
μέρους του τροπικού κυκλώνα. Αναγνώριση ενός Τ.Κ. α¬ 
πό φωτογραφίες δορυφόρου. 

4. Πάγος και Παγόβουνα - Θαλάσσια Ρεύματα 
Β.Ατλαντικού. 

Ορισμοί, εποχιακή κίνηση πάγων, μετεωρολογικά και 
λοιπά φαινόμενα που συνοδεύουν τα παγόβουνα σαν εν¬ 
δείξεις προσεγγίσεως σε παγόβουνα. Επίδραση των θα¬ 
λασσίων ρευμάτων του Β. Ατλαντικού στην τροποποίηση 
του καιρού και του κλίματος στην περιοχή του. 

5. Μετεωρολογικοί Κώδικες - Χάρτες ανάλυση ερμηνεία. 

Συνοπτικός μετεωρολογικός κώδικας 5ΥΝΟΡ ερμηνεία 

των βασικών συμβόλωντου. Κώδικας για μετεωρολογικές 
παρατηρήσεις από θαλάσσιους σταθμούς (5ΗΙΡ). 
Μετεωρολογικός συνοπτικός χάρτης, σύνταξη, ανάλυση. 
Χάρτες ανώτερης ατμόσφαιρας 50, 700, 500, 300, και 
200, συσχέτιση των με το συνοπτικό χάρτη επιφάνειας, α¬ 
νάγνωση, έρμη- νεία και μελέτη των χάρτων. 

6. Πρόγνωση. 

Τεχνική της πρόγνωσης, συνδυασμός χαρτών επιφάνει¬ 
ας και ανώτερης ατμόσφαιρας για τη μελλοντική κίνηση 
και εξέλιξη των συστη- μάτων. Διάφοροι μέθοδοι της πρό¬ 


γνωσης, κανόνες που διέπουν τις βασικές μαθόδους. 
Είδη προγνώσεων και προγνωστικά στοιχεία για κάθε εί¬ 
δος. Πλήρη περιγραφή πρόγνωσης για τη ΝΑΥΤΙΛΙΑ με 
παραδείγματα, έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας (ΘΑΓΕ 
\Α/ΑΒΝΙΝΘ) με παραδείγματα. Ασκήσεις μελέτης χαρτών 
και εκποιήσεων προγνώσεων για διάφορα ταξίδια επί του 
χάρτου. Επίσκεψη στην Ε.Μ.Υ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ω 30 λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον πέντε ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφο¬ 
ρετικής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν ε¬ 
πιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων - ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ'. 

Μάθημα 4ο. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟ¬ 
ΡΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

1. Περιληπτική αναφορά σε βασικές έννοιες: Δίκαιο - δια¬ 
κρίσεις και πηγές Δικαίου. 

2. α) Δικαιοπραξίες. Εννοια, β) Αδικοπραξίες. Εννοια και 
προϋποθέσεις, γ) Παραδείγματα ευθύνης από δικαιο- 
πραξίες και αδικοπραξίες στο Ναυτικό Δίκαιο. 

3. Διάκριση φυσικού και νομικού προσώπου. Εμπορικές 
εταιρίες. Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες εγκατεστημέ¬ 
νες στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. Πώς ευθύνονται. 

4. Εννοια εγκλήματος και ποινής. Περιληπτική αναφορά 
στους λόγους που αίρουν στον άδικο χαρακτήρα μιας 
πράξης. Συνέπειες από τη συμμόρφωση του πλοιάρχου 
σε προσταγή (πλοιοκτήτη, ναυλωτού κ.λπ.) για την τέλε¬ 
ση παράνομης πράξης. Διακρίσεις εγκλημάτων και ποι¬ 
νών. Τοπικά και χρονικά όρια των ποινικών νόμων. 

5. Ποινική διαδικασία και κύρια διαδικασία (περιληπτι¬ 
κά). 

Ποινικά διακαστήρια. Β.ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
Ν.ΔΙΚΑΙΟ. 

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜ. ΝΑΥΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΛΟΙΩΝ. 

α) Εξουσίες και καθήκοντα πλοιάρχου ως δημοσίου λει¬ 
τουργού. (ληξιαρχικά, συμβολαιογραφικά, ανακριτικά και 
διοικητικά καθήκοντα). 

β) Ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες πλοιάρχου, 
γ) Ιδιαίτερες υποχρεώσεις πλοιάρχου επιβατηγού πλοί¬ 
ου (ιδιαίτερα αρθρ.44| 104,110,111,236, ΚΔΝΔ και σύμ¬ 
φωνα με τον Κανονισμό Εσωτ. Υπηρ. επιβατηγών πλοίων). 
δ) Καθήκοντα και ευθύνες πλοιάρχου και υπάρχου ελλη¬ 
νικού Ε/Π πλοίου άνω των 500 ΚΟΧ. Ομοίως πλοιάρχου 
Φ/Γ πλοίου άνω των 800 ΚΟΧ. 

ε) Υποχρεώσεις πλοιάρχου σχετικά με τις ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες. Καθήκοντα αξ/κού ασυρματιστή. Εγγραφα, βι¬ 
βλία και έντυπα σταθμού ραδιοτηλεγραφίας. Εξουσία 
πλοιάρχου στην Ραδιοτηλεφωνική υπηρεσία. Φυλακές α¬ 
κρόασης. Φυλακές ν.Η.Ρ. 

στ) Οδηγίες (διαταγές) Πλοιάρχου προς τους ναυτίλους 
Αξιωματικούς (αρθρ.14 ΚΕΣΥΠ Φ/Γ πλοίων) 800 ΚΟΧ). 
Γενικές οδηγίες πλοιάρχου (Καν. 11/1 κεφ. 11ΔΣ για πρό¬ 
τυπη εκπαίδευση Ν. 1314/83. 
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2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. 

α) Υποχρεώσεις πλοιάρχου σε περίπτωση ναυτικού ατυ¬ 
χήματος. 

β) Διοικητικός έλεγχος ναυτικών ατυχημάτων. 

γ) Αρθρ. 177,264,266,270,271,277,278,388, Ποινικού 

Κώδικα. 

3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ. 

α) Εννοια αυτχήματος - Περιπτώσεις από τη νομολογία, 
β) Αποζημίωση ναυτικού σε περίπτωση ατυχήματος (πα¬ 
ραδείγματα πληροφοριακά). 
γ) Αστικές και ποινικές ευθύνες πλοιάρχου, 
δ) Κανονισμός πρόληψης ναυτεργατικού ατυχήματος. 

4. ΚΙΝΔ. 

α) Ναυτική υποθήκη - Ναυτικά προνόμια - Συντηρητική 
και αναγκαστική κατάσχεση, 
β) Σύγκρουση πλοίων - Επιθαλάσσια αρωγή, 
γ) Σύμβασις εκναυλωτή και επιβάτη. Ατελείς, χαριστικές 
και φιλικές μεταφορές επιβατών. Οροι εισητηρίου, προ¬ 
σχώρηση. Δικαιώματα επιβάτη σε περίπτωση καθυστέρη¬ 
σης απόπλου ή ματαίωση του πλού. Η φόρτωση, μεταφο¬ 
ρά, εκφόρτωση αποσκευών. Ευθύνη μεταφορέα και πε¬ 
ριορισμός της. Οχήματα επιβατών. 

5. ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ. 

α) Τήρηση, εγγραφές, αντικατάσταση ναυτολογίου. 
Υποδείγματα. 

β) Σύμβαση ναυτολόγηση πλοιάρχου και πληρώματος, 
γ) Λόγοι απόλυσης - Παλιννόστηση. 
δ) Προστασία ναυτικού, 
ε) Ανήλικοι και αλλοδαποί ναυτικοί. 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ). 

α) Ασφαλιστικά ταμεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλ¬ 
ψη. 

β) Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, λόγω ανικανότητας / 
ατυχήματος. Παραδείγματα. 

γ) Ασθένεια ναυτικού - Μισθός ασθένειας - Σύντομη πα¬ 
ραγραφή δικαιωμάτων. 

Γ.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Ν.ΔΙΚΑΙΟ - 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. 

α) Εφαρμοστέο Δίκαιο στη σύμβαση διεθνούς θαλάσ¬ 
σιας μεταφοράς Πρακτική σημασία - Ρήρτες δικαιοδο¬ 
σίας - εφαρμοστέο δίκαιο ή και διαιτησίας σε συμβάσεις 
ναυλώσεως και φορτωτικές, 
β) Κανόνες της Χάγη, Χάγης/Βισμπυ, Αμβούργου και 
ΚΙΝΔ. 

γ) Αιγιαλίτιδα ζώνη, συνεχόμενη/τελενειακή ζώνη και α¬ 
ποκλειστική οικονιμική ζώνη. Θέρμη καταδίωξη - Αβλαβής 
διέλευση και υποχρεώσεις πλοίου κατά τη διέλευση του 
από την αιγιαλίτιδα ζώνη ή την αναγκαστική προσόρμησή 
του. 

δ) Ποια δίκαια καταλαμβάνουν το πλοίο όταν βρίσκεται 
σε λιμάνι, χωρικά ύδατα, και στην ανοικτή θάλασσα, 
ε) ΜΕΜΟΒΑΝϋυΜ ΟΡ ϋΝΟΕΗ3ΤΑΝΟΙΝΟ ΟΝ ΡΟΒΤ 
3ΤΑΤΕ ΟΟΝΤΒΟί. 

στ) Διεθνής Σύμβαση 1969 για επέμβαση στην ανοιχτή 
θάλασσα. 

ζ) Καθεστώς Διεθνών στενών (ΚΙΕΛΟΥ - ΣΟΥΕΖ κλπ). 
η) Διαμετακόμιση επικινδύνων φορτίων, πυρομαχικών 
κλπ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις για την αβλαβή διέ¬ 
λευση. 

Δ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Κανονισμοί Ε.Ο.Κ.) 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

α. Ευρωπαϊκή Κοινότητα: σύντομο ιστορικό. 


β. Εννοια και σημασία του κοινοτικού δικαίου, 
γ. Πηγές του κοινοτικού δικαίου, 
δ. Σχέση κοινοτικού δικαίου και εθνικού δικαίου των κρα¬ 
τών - μελών 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 
α. Εκταση εφαρμογής. 

β. Στόχοι και κοινές πολιτικές: εξέλιξη και αξιολόγησή 
τους. 

γ. Μέσα επίτευξης στόχων και κοινών πολιτικών. 
Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

δ. Ρύθμιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και εξασφάλιση 
εύνομης προστασίας. 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΚΟΙΝΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 

α. Ιστορική ανασκόπηση. 

β. Πρώτη φάση κοινής ναυτιλιακής πολιτικής: Δέσμη μέ¬ 
τρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
γ. Δεύτερη φάση κοινής ναυτιλιακής πολιτικής: Δέσμη 
μέτρων της Επιτροπής, εναλλακτικές προτάσεις Ν.Ε.Ε., 
Ε.Ε.Ε., Υ.Ε.Ν., ειδικότερα για το προνόμιο ακτοπλοΐας, 
δ. Κοινωνική διάσταση της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής. 
Μελλοντικές εξελίξεις. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

Αριθμός και βααθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον πέντε ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφο¬ 
ρετικής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν ε¬ 
πιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων - ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ. 

(Διδάσκεται και στους τέσσερεις κύκλους. Εξετάζεται 
μετά την φοίτηση στους τρεις κύκλους). 

1. Ερωτήσεις και απαντήσεις θεμάτων καθημερινής ζω¬ 
ής στην εργασία ορθογραφία - ανάπτυξη παραγράφων - 
αναγνωστική κατανόηση - συνομιλία. 

2. Γενική ορολογία του ναυτικού περιβάλλοντος. 

3. Ορολογία, κείμενα και διάλογος με θέματα: 

Τύποι, δομές και διάταξη χώρων πλοίου. Εξοπλισμός α¬ 
σφάλειας επιβατών. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας. Ενέργειες 
και χειρισμοί για την ασφάλεια και τη διάσωση του πλοίου. 
Χειρισμοί και χρήση του εξοπλισμού για την ναυσιπλοΐα. 
Μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα. Ελικόπτερα. 
Αλιεία. Στοιχεία υγιεινής νοσηλείας. Διάσωση και ρυ¬ 
μούλκηση πλοίου. Υποχρεώσεις κατά την είσοδο σε λιμά¬ 
νι. Φορτώσεις, σχετικός εξοπλισμός και χειρισμοί. 
Προστασία περιβάλλοντος, επικίνδυνα φορτία, χρήση λε¬ 
ξιλογίου ΙΜΟ. 

Επίσης θέματα καθημερινής συναλλαγής του πλοιάρ¬ 
χου με 3ΗΙΡΡΕΒ3, ΩΗΑΒΤΕΒΕ5, ΒΕΘΕΐνΕΒδ, 
ΡΒ0ΤΕΘΤΙΝ6, Α6ΕΝΤ3, δΤΕνΕΟΟΒΕδ, ΡΟΒΤ 
ΑΙύΤΗΟΒΙΤΙΕδ, 5υΒνΕΥΟΒ5, Ρ&Ι ΟίϋΒδ κ.λπ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση:60. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και προφορικά. 

Διάρκεια εξέτασης:Γραπτή: 2 ώρες Προφορική ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορι¬ 
κής βαθμολογίας. 
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Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 

1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου Ναυτικού ή 
Ναυτιλιακού περιεχομένου που αποτελείται από 600 πε¬ 
ρίπου γράμματα. Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο 
στους σπουδαστές. 

2. Σύνταξη στα αγγλικά επιστολής, αναφοράς ή ημερο¬ 
λογίου που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 λέξεις. 
Δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον 10 λέξεις στο κείμενο για θέμα που 
σχετίζεται με επείγουσες υποθέσεις του πλοίου. 

4. Μετάφραση τουλάχιστον 30 ναυτικών - ναυτιλιακών ό¬ 
ρων ή προτάσεων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. Η βαθ¬ 
μολογική αξία των θεμάτων καθορίζεται από την 
Επιτροπή. 

Β. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. 

1. Απόδοση στα αγγλικά της έννοιας ενός αγγλικού κει¬ 
μένου τουλάχιστον 10 στίχων που το διαβάζει ο εξετα¬ 
στής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικά μέσο. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν 

ΚΥΚΛΟΣ: Α 

ΜΑΘΗΜΑ: Ιον ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Α. 1. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 

Μετάδοση της θερμότητας δια μεταφοράς θερμών μα¬ 
ζών. Μετάδοση της θερμότητας δι’ αγωγιμότητας μέσω ε¬ 
πιπέδων επιφανειών. Μετάδοση της θερμότητας δια μέ¬ 
σου τοιχώματος σωλήνος. Μικτή μετάδοση της θερμότη¬ 
τας δι' αγωγιμότητας και μεταφοράς. Εναλλακτήρες 
θερμότητας. Μετάδοση της θερμότητας δια μέσου μονω¬ 
τικών τοιχωμάτων. Μετάδοση της θερμότητας δι’ ακτινο¬ 
βολίας. ' 

Β. ΜΟΝΩΣΕΙΣ. 

Γενικές ιδιότητες μονωτικών υλικών. Επίδραση υγρα¬ 
σίας επί των μονωτικών υλικών. Αίτια υγράνσεως μονώ¬ 
σεων. Επιπτώσεις περιεκτικότητας υγρασίας εις τα μονω¬ 
τικά υλικά. Προστασία έναντι των μονώσεων ψυκτικών θα¬ 
λάμων. 

Γ. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ. 

Γενικά. Μέσος συντελεστής μεταβίβασης θερμότητα σε 
ψυκτικούς θαλάμους πλοίων. Χρησιμοποιούμενα μονωτι¬ 
κά υλικά. *■ 

Δ. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ. 

Εμβολοφόροι - περιστροφικοί αεροσυμπιεστές. 
Βασικές αρχές. Πραγματικός Κύκλος λειτουργίας. 
Βαθμός πληρώσεως. Βαθμός παροχής. Βαθμός ποιότη¬ 
τας. Μηχανικός και συνολικός βαθμός απόδοσης. 

Ε. ΡΟΗ ΑΤΜΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ - ΚΥΚΛΟΙ 
ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ. 

Ακροφύσιο. Κινητική ενέργεια εκροής. Ταχύτης εκροής 
αερίου και υδρατμού εκ’ του ακροφυσίου. Κρίσιμη πίεση 
και κρίσιμη ταχύτητα Μορφή ακροφυσίου δι’ υδρατμούς. 
Απώλειες κατά τη ροή υδρατμού δια μέσου ακροφυσίου. 
Πραγματική ταχύτητα εκροής. Ατμοστρόβιλοι. Απώλειες 
κατά τη ροή του ατμού εντός των ατμοστροβίλων. Βαθμοί 
απόδοσης ατμοστροβίλων. Τρόποι βελτίωσης της από- 
δοσηςτου κύκλουτου ΒΑΝΚΙΝΕ. Κύκλος του ΒΑΝΚΙΝΕ με 
ενδιάμεσο υπερθέσμανση. Αυτοαναγεννώμενος κύκλος 


του ΒΑΝΚΙΝΕ. Σύγκριση αυτού με τον κύκλο του 
ΘΑΒΝΟΤ. ΣΤ. ΚΑΥΣΗ. 

Διεργασία καύσης. Ανάλυση προϊόντων καύσης (στοι- 
χειομετρική καύση, καύση με περίσσεια αέρα) - εσωτερι¬ 
κή ενέργεια και ενθαλπία καύσης - πρώτος νόμος της θερ¬ 
μοδυναμικής εφαρμοσμένος στην καύση. Απόδοση καύ¬ 
σης και σχετικοί βαθμοί απόδοσης. Ασκήσεις. 

Ζ. ΨΥΞΗ. 

Γενικά. Ψυκτικοί φορείς. Ιδιότητες ψυκτικών φορέων. 
Ψυκτικός τόννος. Αντίστροφος κύκλος του ΘΑΒΝΟΤ. 
Αντίστροφος κύκλος του ϋΟΙΙίΕ. Αντίστροφος κύκλος 
του ΒΑΝΚΙΝΕ. Επιρροή της θερμοκρασίας αναρρόφησης 
επί της ψυκτικής ισχύος. Ρύθμιση της ισχύος ψυκτικής ε¬ 
γκατάστασης. Πρότυπες συνθήκες λειτουργίας. 
Πρότυπος ψυκτικός κύκλος. Ειδική ψυκτική ισχύς. Ψύξη 
δι’ απορροφήσεως ατμών. Αφυγραντικές εγκαταστάσεις 
μονώσεων ψυκτικών θαλάμων. 

Η. ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥ. 

Γενικά. Μερικές πιέσεις μιγμάτων αερίων. Μερικές πιέ¬ 
σεις μιγμάτων αερίων ατμού.. Μίγμα αέρος και υδρατμού. 
Απόλυτος υγρασία. Σχετική υγρασία. Βαθμός κορεσμού. 
Σημείον δρόσου και θερμοκρασία δρόσου. Ψυχομετρία. 
Σκοπός αυτής. Ψυχόμετρο. Ειδικός όγκος μίγματος αέ¬ 
ρος - υδρατμού Ενθαπλία του μεθ’ υγρασίας αέρος. 
Σταθερά μίγματα αέρος - υδρατμού. Αδιάθερμος κορε¬ 
σμός. Ψυχομετρικά διαγράμματα. Χάραξη του διαγράμ¬ 
ματος. Προσδιορισμός της καταστάσεως του μίγματος 
εις το ψυχομετρικόν διάγμαμμα. Αλλαγές κατάστασης 
μίγματος αέρος - υδρατμού. Θέρμανση. Ψύξη. Υγρανση 
και αφύγρανση υπό σταθερά θερμοκρασία ξηρού θερμο¬ 
μέτρου. Σύνθετος αλλαγή κατάστασης. Υγρανση δι’ εγ- 
χύσεως ατμού ή ύδατος. Ανάμιξη μιγμάτων αέρος - υδρα¬ 
τμού. 

Θ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΩΝ. 

Γενικά. Απαιτήσεις καθαρού αέρος. Επίδραση της θερ¬ 
μοκρασίας και ανεκτά όρια αυτής. Συνθήκαι ανέσεως. 
Δρώσα θερμοκρασία. Κλιματισμός χώρων κατά τον χει¬ 
μώνα και το θέρος. 

Γ ενική παρατήρηση: 

Γιατην καλύτερη εκμάθηση και εμπέδωση των ανωτέρω 
θα πρέπει από τον διδάσκοντα να δίδονται αρκετά παρα¬ 
δείγματα και ασκήσεις στους υποψήφιους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων - ασκήσεων πρέπεια να δικαιολογούνται με επίλυ¬ 
σή τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. 

1. Εννοια θερμοκρασίας πίεσης, ενθαλπίας. 

2. Θερμοδυναμικά κυκλώματα (ΘΑΒΝΟΤ-ΒΑΝΚΙΝΕ) σε 
στροβιλοεγκατάσταση. 

3. Μετατροπή ενέργειας (χωρίς απώλειες) απεικόνιση 
στο Η-5 διάγραμμα. 

4. Μελέτη λειτουργίας ατμοστροβίλου, απεικόνιση στο 
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Τ-5 (θερμική απόδοση). 

5. Πορεία εκτόνωσης (θερμική πτώση). 

Β. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΘΕΡΜΙ¬ 
ΚΗ ΠΤΩΣΗ) ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ. 

1. Απώλειες. 

2. Θερμικές απώλειες. 

3. Εσωτερικές απώλειες (στραγγαλισμού, ροής στα 
προφύσια και πτερύγια, διάκενων, ανεμισμού, εσωτερι¬ 
κές, εκροής). 

4. Εξωτερικές απώλειες (μηχανικές, εξωτ.κιβωτίων στε- 
γανότητας και ανεμισμού εξωτερικές). 

5. Μετατροπή τηε θερμικής πτώσης σε βαθμίδες δρά¬ 
σης και αντίδρασης. 

6. Βαθμοί απόδοσης (θερμικός, περιφερειακός, εσωτε¬ 
ρικός, μηχα- νικός και ολικός). 

7. Καμπύλες απόδοσης σε συνάρτηση με τις απώλειες 
ροής σε βαθμίδες δράσης και αντίδρασης. 

8. Εξάρτηση του ύψους του προφύσιου και του μήκους 
των πτερυγίων με την ωριαία μεταφερόμενη ποσότητα α¬ 
τμού (ειδικός όγκος και ταχύτητα του ατμού). 

Γ. ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΎΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 
ΓΙΑΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΧΕΙΣ. 

1. Ρύθμιση πίεσης, θερμοκρασίας και φορτίου (στρο¬ 
φών). 

2. Ρυθμιστικός βαθμός. 

3. Ρύθμιση μέσω ομάδων προφυσίων (βαλβιδοκιβώτια). 

4. Συσκευές ρύθμισης στροφών. 

Δ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 

1. Επίδραση της θερμοκρασίας και πίεσης ατμού πριν 
την εκτόνωση. 

2. Επίδραση του κενού. 

3. Επίδραση της απομάστευσης. 

Ε.ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ. 

Ι.Κέλυφος. 

2. Εδρανα και στήριξη εγκατάστασης. 

3. Στροφεία. 

4. Πτερύγια και είδη πτερύγωσης και χαρακτηριστικά 
στοιχεία πτερυγώσεων 

5. Κιβώτια στεγανότητας. Λαβύρινθοι. 
Θ.Ανθρακοπαρεμβύματα. 

7.Προφύσια - Διαφράγματα. 

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

1 .Απαιτήσεις νηογνόμωνα. 

2.Συσκευές ταχείας διακοπής ατμού. 

Ζ.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΥΔΑΤΩΣΗΣ. 

Η.ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ. 

Βαλβίδες χειρισμών και παρακολούθηση των στροβιλο- 
εγκαταστά σεων κατά την εκκίνηση. Λειτουργία και κρά¬ 
τηση της εγκατάστασης. 

Θ. ΒΛΑΒΕΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ. 

I. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΙΑΚΕΝΩΝ. 

1. Ακτινικών. 

2. Αξονικών. 

3. Ελαιοδιάκενο. 

ΙΑ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ. 
ΙΒ. ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ. 

ΙΓ. ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ. 

1. Γενικές ιδιότητες λιπαντικών. 

2. Συστήματα λίπανσης. 

ΙΔ. ΙΣΧΕΙΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ. 


Θεωρητική εσωτερική, περιφερειακή, πραγματική, ονο¬ 
μαστική. 

ΙΕ.ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. 

Μέτρηση πραγματικής ισχύος και στρεψίμετρο. 

ΙΣΤ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩ¬ 
ΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. 

Ασκήσεις. 

ΙΖ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΕΠΕΞΗ¬ 
ΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΩΝ. 

ΜΕΡΟΣ Β. 

Α.ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ. 

Μεταβολές φορτίου και παρατήρηση των παραμέτρων 
που επηρεάζουν την ισχύ του - κρίσιμος αριθμός στρο¬ 
φών στροφείου. 

Β. ΨΥΓΕΙΟ- ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ. 

Υπολογισμός φορτίου και ροής φορέων σε συνάρτηση 
με τη μεταβολή ισχύος στο στρόβιλο. 

Γ.ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ). 

Διερεύνηση των παραγόντων λειτουργίας του. 
ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων - ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ 

1. ΕΛΕΓΚΤΕΣ: α. Ελεγκτές Ρ - Εφαρμογές 
β.“ΡΙ - ” 

γ.“ΡΙϋ-" 
δ/'Ρϋ - ” 

ε. Ελεγχος διαχωριστικών ορίων - Εφαρμογές, 
στ. Διαδοχικός έλεγχος - Εφαρμογές, 
ζ. Προληπτικός 11 - ” 

2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

α. Συσκευές επιτάχυνσης - καθυστέρηση, 
β. Ελεγκτής αναλογίας. 

γ. Συσκευές επιλογής υψηλού - χαμηλού σήματος, 
δ. Συσκευές πρόσθεσης - αφαίρεσης - μέσου όρου - πολ¬ 
λαπλασιασμού - διαίρεσης σημάτων. 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΟΣ. 
α. Παραγωγή αέρα - απαιτήσεις, 
β. Ξήρανση αέρα. 

γ. Φίλτρα κατακράτησης λαδιού και υγρασίας - αυτόμα¬ 
τη εξυδάτωση. 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ. 

α. Μηχανές ΟΙΕ5ΕΙ (Πρωοστήριες): Ελεγχος συστημά¬ 
των ψύξεως - λιπάνσεως καυσίμου-πεπιεσμένου αέρος 
και στροφών. 

β. Λέβητες: 1. Ελεγχος στάθμης (1,2 και 3 στοιχεία). 

2. “ καύσης (1 και 2 στοιχεία). 

3. “ θερμοκρασίας υπέρθερμου. 

4. “ συστήματος πίεσης ατμού. 
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5." συστήματος λέβητος - καυσαερίων, 
γ. Στρόβιλοι: 1. Ελεγχος πίεσης ατμού στεγανών κιβω¬ 
τίων. 

2. “στάθμης συλλέκτου υγρών. 

3. “επανακυκλοφορίας. 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 

α. Φυγοκεντρικοί αποχωριστές. 
β. Βραστήρες, 
γ. Αντλίες. 

δ. Ψυκτική εγκατάσταση κλπ. 

6. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 

Λεπτομέρειες λειτουργίας της κονσόλας ΟΟΝΤΠΟΕ 
ΒΟΟΜ Μηχανοστασίου - Γεφύρας. 

7. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. 

Περιγραφή - λειτουργία και βασικές βλάβες στην εφαρ¬ 
μογή των τριών βασικών τύπων μηχανών ΒυΕΤΖΕΗ - Β 
ΑΝΩ \Λ/ - ΡΙΕΕ3ΤΙΟΚ. 

8. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟ¬ 
ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. 

9. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. 

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ρυθμίσεις και δοκιμές βάσει των οδηγιώντων κατασκευ¬ 
αστών και των απαιτήσεων των νηογνωμόνων. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Πρακτικές εφαρμογές. Επισκέψεις σε σύγχρονα, αυτό¬ 
ματα πλοία. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήτεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Α' 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 
ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΙΑ. 

Α. ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Βαθμός Καύσης. 

2. Βαθμός ατμοπαραγωγής. 

3. Βαθμός απόδωσης. 

4. Απώλειες λέβητα. 

5. Τρόποι αύξησης απόδοσης λέβητα. 

6. Κατάστρωση θερμικού ισολογισμού. 

Β. ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΣ ΑΤΜΟΣ. 

1. Κέρδος απάτην υπερθέρμανση. 

2. Οριο υπερθέρμανσης. 

3. Τρόποι ρύθμισης θερμοκρασίας υπόθερμου. 

4. Είδη ϋπερθερμαντήρων. 

Γ. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Αιτίες και φορείς της διάβρωσης. 

2. Χημική προστασία τροφοδοτικού νερού. 

Δ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ. 


1. Βασικά χαρακτηριστικά πετρελαίου. 

2. Κώνος αέρα. 

3. Κώνος ψεκασμού. 

4. Παράγοντες που επιδρούν στην καύση. 

5. Ελεγχος καλής καύσης. 

6. Εγκατάστασις καύσης κονιοποιημένου άνθρακα. 

Ε. ΖΗΜΙΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Διαρροές. 

2. Εσωκοιλώματα. 

3. Πτώση εστιών. 

4. Εκρήξεις. * 

ΣΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Χρονικά όρια επιθεωρήσεων. 

2. Επιθεώρηση υδραυλικού λέβητα. 

3. Επιθεώρηση φλογαυλωτού λέβητα. 

4. Επιθεώρηση βοηθητικών λεβήτων. 

5. Επιθεώρηση αυτομάτων λεβήτων. 

Ζ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των υλι¬ 
κών. 

2. Ελεγχος υλικού. 

3. Μηχανικές δοκιμές υλικών λεβήτων. 

4. Κατασκευαστικοί κανονισμοί νηογνωμόνων. 

5. Υπολογισμός πάχους περιβλήματος (εφαρμογές). 

6. Υπολογισμός πάχους αυλών (εφαρμογές). , 

Η. ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ (Ι.Ο.). 

1. Γ ενικά περί αδρανούς αερίου. 

2. Χημική σύσταση καυσαερίων. 

3. Γεννήτριες παραγωγής αδρανούς αερίου. 

4. Χρησιμότητα αδρανούς αερίου. 

ΜΕΡΟΣ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. 

1. Χημικές αναλύσεις τροφοδοτικού νερού. 

2. Ελεγχος ανάλυσης καυσαερίων. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήτεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο Μ.Ε.Κ.-ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ. 

Α. ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΤΗΖΕΛ. 

Γενικά. Τάσεις που αναπτύσονται εξ αιτίας θερμικών 
φορτίων. Προσδιορισμός των θερμοκρασιών των μετάλ¬ 
λων. Υλικά των θερμικά καταπονούμενων εξαρτημάτων. 
Ψύξη του εμβόλου. Θερμικές τάσεις της κεφαλήςτου εμ¬ 
βόλου. Θερμικές τάσεις των τοιχωμάτων του εμβόλου. 
Θερμοκρασίες των αυλακιών των ελατηρίων του εμβό¬ 
λου. Διαιρούμενα έμβολα. Πώματα κυλίνδρων. Βαλβίδες. 
Χιτώνια των κυλίνδρων. Στρόβιλος του στροβιλοφυσητή- 
ρα. Θερμικός ισολογισμός. Διάγραμμα 3ΑΝΚΕΥ. 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΤΗΖΕΛ - ΑΔΡΑΝΕΙΑ - 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΗΣΗ - ^ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ - 
ΘΟΡΥΒΟΙ. 

Γενικά. Δυνάμεις αδράνειας. Περιστρεφόμενες μάζες. 
Ζυγοστάθμιση πολυκύλινδρης μηχανής με διάταξη κυλίν¬ 
δρων σε σειρά και V και ανάλογα της σειράς καύσεως. 
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Γενικά περί δυνάμεων καυσαερίων και διαφόρων φορτίων 
που καταπονούν βασικά εξαρτήματα μηχανής. Γ ενικά πε¬ 
ρί κραδασμών και θορύβων που δημιουργούνται από τις 
μηχανές Ντήζελ. Φυσικές-αποσβεννύμενες και βεβιασμέ¬ 
νες ταλαντώσεις. Συντονισμός. Μορφές μηχανικών ταλα¬ 
ντώσεων. Συχνότητα ελευθέρων και αποσβεννύμενων τα¬ 
λαντώσεων. Πλάτος βεβιασμένων ταλαντώσεων. 
Μετάδοση ταλαντώσεων. Ταλαντώσεις του σκάφους. 
Θόρυβοι (ή ρόμβος λειτουργίας). Κλίμακα ΩΕΘΙΒΕΕ 
(Ντεσιμπέλ) και μέτρηση θορύβων. Ελάττωση θορύβου 
(σιγαστήρες). Κρίσιμος αριθμός στροφών. 

Β. ΛΙΠΑΝΣΗ. 

1. Γενικές αρχές λίπανσης επιδιώξεις. 

2. Οριακή λίπανση τριβέων. 

3. Ρύπανση, αίτια και μέσα καθαρισμού. 

4. Ειδική κατανάλωση λιπαντελαίου (ΘΒ/ΒΗΡ.Η). 

5. Λιπαντέλαια, κοινά κα ενισχυμένα κυλινδρέλαια - μη¬ 
χανέλαια, προδιαγραφές και σημασία αυτών κατά την λει¬ 
τουργία της μηχανής. 

6. Ελεγχος και κριτήρια αντικατάστασης. 

7. Δειγματολειψία λιπαντελαίων και χρονικές περίοδοι 
αποστολής προς χημική ανάλυση. Εξαγωγή συμπερα¬ 
σμάτων από την ανάλυση. 

Γ. ΨΥΞΗ. 

1. Ανάγκη ψύξης μηχανών. 

2. Ψυκτικοί φορείς. 

3. Θερμοκρασιακές διαφορές και σπουδαιότητα αυτών. 

4. Επεξεργασία νερού ψύξης (σκληρότητα ΡΗ, αντιδια- 
βρωτικά έλαια). 

Δ. ΚΑΥΣΙΜΑ - ΚΑΥΣΗ - ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΥΣΗΣ. 

1. Καύσιμα ΜΕΚ. Χαρακτηριστική σημασία. Προβλήμα¬ 
τα κατά την χρήση βαρύ πετρελαίου. 

2. Διάταξη επεξεργασίας βαρύ πετρελαίου. 

3. Απαιτούμενη ποσότητα αέρα καύσης σε αργόστρο¬ 
φες και ταχύστροφες μηχανές. Εννοια του συντελεστή 
περίσσειας αέρα σε υπερπληρούμενες δίχρονες και τε¬ 
τράχρονες μηχανές. 

4. Ανάλυση των καύσεων φάσης. 

5. Περίοδος καθυστέρησης ανάφλεξης. 

6. Εκρηκτική καύση. 

7. Θάλαμοι καύσης. 

Ε. ΣΑΡΩΣΗ-ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ. 

1. Η τεχνική της σάρωσης. Διάρκεια εξαγωγής και σά- 
ρωσης. Πιέσεις σάρωσης. Η έννοια του βαθμού απόδο¬ 
σης της σάρωσης. Συστήματα (μέθοδοι) σάρωσης. 
Αντλίες σάρωσης. 

2. Βαθμός απόδοσης πλήρωσης η ΘΗ. 

3. Υπερπλήρωση. Εννοια. Λόγοι που επέβαλαντην υπερ- 
πλήρωση. 

4. Υπερπλήρωση τετράχρονων και δίχρονων μηχανών. 

5. Βασικά συστήματα υπερπλήρωσης που αφορούν τα 
καυσαέρια (σταθερής πίεσης) (παλμικής ροής). 

6. Βασικά συστήματα υπερπλήρωσης που αφορούντον 
αέρα (με σειρά, παράλληλα μικτά). 

7. Κατασκευή και λειτουργία στροβιλοφυσητήρων, επε¬ 
ξήγηση θορυβώδους λειτουργίας (δϋΒΘΙΝΘ). 

ΣΤ. ΕΓΧΥΣΗ. 

1. Τεχνική της έγχυσης. Διάσπαση. Διείσδυση. Διασπο- 
ρά. Πιέσεις έγχυσης. 

Διάρκεια έγχυσης. 

2. Εγχυτήρες. 

3. Αντλίες με ελικοτομή (Β030Η). 


4. Αντλίες με βαλβίδες εισαγωγής και επιστροφής 
(δίΙΙΖΕΒ). 

5. Ορισμοί. Εννοια αντλιών σταθερής ή μεταβλητής αρ¬ 
χής και τέλους έγχυσης. 

6. Ρύθμιση αντλιών πετρελαίου. 

Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

1. Λεπτομερής περιγραφή ρυθμιστή ννΟΟΟννΑΒΟ μετά 
των απαραιτήτων των εξαρτημάτων. 

2. Διακόπτες υπερτάχυνσης (Θ\/ΕΒ 3ΡΕΕΩ). 

Η. ΙΣΧΥΣ - ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ. 

1. Καθορισμός των εννοιών. Ενδεικνυμένης ισχύος (ΙΗΡ) 
μέσης πιέσεως. Πραγματικής ισχύος (ΒΗΡ) μέσης πραγ¬ 
ματικής πίεσης. 

2. Δυναμοδείκτες συμβατικοί και ηλεκτρονικοί. 

3. Υπολογισμός ισχύος ενδεικνύμενης. Μέτρηση πραγ¬ 
ματικής ισχύος με υδραυλική πέδη. Με υδραυλική πέδη 
σε αργόστροφες μηχανές. Με βάση ηλεκτρικές ενδείξεις. 
Με βάση την ειδική κατανάλωση. 

4. Υπολογισμός πραγματικής ισχύος με βάση την μέση 
πίεση τριβών. 

5. Η έννοια του μηχανικού βαθμού απόδοσης. 
Συντελεστές που επηρεάζουν το μηχανικό βαθμό απόδο¬ 
σης- 

6. Τρόποι ανακτήσεως θερμότητος για αύξηση του βαθ¬ 
μού απόδοσης της εγκατάστασης. 

7. Ειδικές καταναλώσεις ανάλογα με την ισχύ (άί,όβ) ό¬ 
ρια στα οποία κυμαίνονται. 

8. Βαθμοί απόδοσης. Ενδεικνυόμενος. Πραγματικός. 

9. Σύγκριση των μηχανών με βάση τους βαθμούς από¬ 
δοσης. 

10. Ισχύς πρόωσης (Μ0Β-03Β). 

Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΗΣ. 

1. Λειτουργία μηχανής με απομονωμένο κύλινδρο ή κυ¬ 
λίνδρους. 

2. Λειτουργία μηχανής με απομονωμένο στροβιλοφυση- 
τήρα. 

3. Ανιση - φόρτιση κυλίνδρων. 

4. Λειτουργία μηχανής με οικονομική ταχύτητα. 

5. Λαμβανόμενα μέτρα προς αποφυγήν εκρήξεως στρο¬ 
φαλοθαλάμων. 

6. Λαμβανόμενα μέτρα προς αποφυγήν πυρκαιάς στους 
οχετούς σαρώσεως και εξαγωγής καυσαερίων. 

7. Αξιολόγηση στοιχείων από το ημερολόγιο μηχανής 
για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της μηχανής. 

I. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. 

1. Περιοδικές και ειδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των ανεγνωρισμένων νηογνομώνων και τις ο¬ 
δηγίες των κατασκευαστικών οίκων. 

2. Κάμψη στροφαλοφόρου άξονα. 

ΙΑ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

1. Γενικές αρχές εγκατάστασης προωστηρίου μηχανής 
και μηχανημάτων στο μηχανοστάσιο. Εκλογή είδους μη¬ 
χανής. Εκλογή ισχύος. Εκλογή θέσης μηχανοστασίου. 
Αρχές που διέπουν την εγκατάσταση. 

2. Αμεση - έμμεση μετάδοση κίνησης. 

3. Ανάγκη χρήσης υδραυλικού και ηλεκτρομαγνητικού 
σύνδεσμου και αρχές λειτουργίας των. 

ΙΒ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΚ. 

1. Παραμετρικά στοιχεία ισχύος. Η παράμετρος της ρο¬ 
πής στρέψης. Η παράμετρος της μέσης πραγματικής πίε¬ 
σης (ρ). Θερμική φόρτιση της μηχανής. Ορια φόρτισης, 
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βλάβες και μέσα περιορισμού. Η παράμετρος των στρο¬ 
φών στη λειτουργία της μηχανής. Στροφές ρελαντί, μέγι¬ 
στες, σχετικά όρια. Λειτουργία μηχανής σε σχέση με έλι¬ 
κα μεταβλητού βήματος. 

2. Καμπύλες απόδοσης μηχανής (οριακές ειδ. κατανά¬ 
λωσης, καύσης, συμπίεσης, θερμοκρασιών κλπ). 

3. Δοκιμές (3ΗΟΡΤΒΙΑΙ.3, ΩΟΟΚΤΠΙΑΕ3,3ΕΑΤΗΙΑΕ3). 
ΙΓ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΥΤΩΝ ΣΤΑ: 

1. Εδρανα βάσεις - τριβείς διάφοροι - ωστικοί τριβείς. 

2. Στροφαλοφόρος και κνωδακοφόρος. 

3. Εμβολα και ελατήρια. 

4. Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής. 

5. Πώματα κυλίνδρων. 

6. Τηλεσκοπικοί σωλήνες ψύξεως εμβόλων και δάκτυλι- 
οι στεγανότητος εμβόλων και βάκτρων εμβόλων 
(3ΤυΡΡΙΝ<3 ΒΟΧΕ5). 

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΕΚ). 

1. Πλανιμετρήσεις διαγραμμάτων. 

2. Ρύθμισης αντλιών πετρελαίου. 

3. Μέτρηση κάμψης στροφαλοφόρου άξονα. 

4. Ελεγχος, επιπεδίασης βάσης μηχανής. 

5. Γεφυρομετρήσεις για πτώση τριβέων βάσεως. 
ΜΕΡΟΣ Δ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ. 

Εισαγωγικές γνώσεις. 

α) Κατάταξη αεριοστροβίλων. Διαφορές αεριοστροβί- 
λων - ατμοστροβίλων, 
β) Κύκλωμα λειτουργίας αεριοστροβίλων. 
γ) Αεριοστρόβιλος σταθερού όγκου, 
δ) Αεριοστρόβιλος σταθερής πιέσεως. 

Τύποι αεριοστροβίλων - Περιγραφή - Λειτουργία, 
α) Αεριοστρόβιλος ανοικτού κυκλώματος, 
β) Αεριοστρόβιλος κλειστού κυκλώματος, 
γ) Αεριοστρόβιλος μικτού κυκλώματος, 
δ) Σύγκριση αεριοστρόβιλου ανοικτού και κλειστού κυ¬ 
κλώματος. 

Μέρη και εξαρτήματα αεριοστροβίλων. Περιγραφή, κα¬ 
τασκευαστικά στοιχεία, 
α) Κέλυφος. 
β) Το στροφείο, 
γ) Τα πτερύγια, 
δ) Θάλαμος καύσεως, 
ε) Το σύστημα τροφοδοτήσεως με καύσιμα, 
στ) Ο αναθερμαντήρας. 
ζ) Τα υλικά κατασκευής των αεριοστροβίλων. 
η) Βοηθητικά εξαρτήματα των αεριοστροβίλων, οι χρή¬ 
σεις αεριοστροβίλων, ως θερμικών κινητήριων μηχανών, 
Εφαρμογές: 

α) Εφαρμογή των αεριοστροβίλων σε εγκαταστάσεις ξη- 
Ράς. 

β) Εφαρμογή των αεριοστροβίλων στα πλοία, 
γ) Εφαρμογή των αεριοστροβίλων για την κίνηση των α¬ 
εροσκαφών. 

δ) Συνδιασμένα κυκλώματα εγκ/σεων αεριοστροβίλων, 
μηχανής ΩΙΕ3ΕΕ, ατμοστροβίλων. 

Σύστημα 0ΙΕ3ΕΕ και αεριοστροβίλου (ΟΟϋΑΟ), σύστη¬ 
μα ατμοστροβίλου και αεριοστροβίλου (0Ο3ΑΘ), σύστη¬ 
μα αεριοστροβίλων (ΟΟϋΑΘ ΟΟΟΟΟ), σύστημα 0ΙΕ3ΕΕ 
ή αεριοστροβίλου (ΟΟΟΟΟ). 

Συντήρηση, επιθεώρηση, έλεγχος αεριοστροβίλων. 
Απώλειες, απόδοση των αεριοστροβίλων, Εφαρμογές. 
Ισχύς των αεριοστροβίλων. Εφαρμογές. 

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ. 


1. Ταινία αερ/λου - συμπεράσματα. 

2. Λειτουργία εργαστηριακού αερ/λου. 

3. Δίκτυα λίπανσης, καύσης ψύξης, έναυσης. 

4. Λήψη παραμέτρων και υλοποίηση τους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ. 

1. Γ ενικά περί μαγνητισμού και εφαρμογή στη παραγω¬ 
γή ηλεκτρικού ρεύματος. 

2. Γεννήτριες εναλλασόμενου ρεύματος, κατηγορίες, 
βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας. Παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Υπολογισμός αποδόσεως. 
Υπολογισμός παραγωμένης ενέργειας. Αυτόματος ρυθ- 
μιοτήςτάσεως (Α.ν.Β.). 

3. Μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτρικά ρεύματα. 
Λεπτομέρειες και συνδεσμολογία και διανομή σε διάφο¬ 
ρα ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές του πλοίου. 
Σύνδεση “Υ” και “Δ” στις γεννήτριες και κινητήρες γενικά. 
Πολική και φασική τάση και ένταση. Σημασία του συνημί¬ 
τονου φ στη παραγωγή και στη κατανάλωση εναλλασό¬ 
μενου ρεύματος. 

4. Συσκευές και όργανα συγχρονισμού κατασκευή και 
συνδεσμολογία. Περιόμετρο, συγχρονοσκόπιο, λυχνίες 
συγχρονισμού. 

5. Λειτουργία παράλληλη και συγχρονισμός δύο ή τριών 
γεννητριών χαρακτηριστική λειτουργία. Λειτουργία σε 
φάση, φασική απόκλιση και ανωμαλίες που προξενού- 
νται. Π ροετοιμασία και εργασία συγχρονισμού, επίδραση 
του ρυθμιστού στροφών της κινούσης μηχανής και η ση¬ 
μασία των φάσεων και της συχνότητας. 

6. Ηλεκτροκινητήρες εναλλασόμενου ρεύματος, κατα¬ 
σκευή και λειτουργία. Μονοφασικοί και τριφασικοί σύγ¬ 
χρονοι και ασύγχρονοι. Συντελεστής ισχύος. Βαθμός α¬ 
ποδόσεως. Υπολογισμός της ισχύος. Συνδεσμολογία. 

7. Επιθεωρήσεις, βλάβες και συντήρηση γεννητριών και 
κινητήρων εναλλασόμενου ρεύματος. 

8. Συσσωρευτές, βασική κατασκευή, λειτουργία και χρή¬ 
ση. Παραγωγή συνεχούς ρεύματος χαμηλής τάσης, ειδι¬ 
κή χρήση στο πλοίο. Συνδεσμολογία των συσσωρευτών, 
συντήρηση και βλάβες. 

9. Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκευές και εξαρτήματα 
πλοίων. Μετασχηματιστές. Ανορθωτές, χαρακτηριστικά 
της κατασκευής και λειτουργία των. Συνδεσμολογία και ε¬ 
γκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα του πλοίου. Πιθανές 
βλάβες επισκευές. Συντήρηση. 

10. Αγωγή - καλώδια που χρησιμοποιούνται. 
Αγωγιμότητα και αντίσταση. Μονωτικά υλικά. Πτώση τά- 
σεως στους αγωγούς. Επιδερμικό φαινόμενο στο εναλ- 
λασόμενο ρεύμα. Απαιτήσεις νηογνομώνων. 

11. Φωτισμός γενικά. Κυκλώματα, φωτιστικά σώματα και 
λυχνίες. Υπολογισμός ισχύος και θερμική παραγωγή των 
συσκευών φωτισμού. Φωτισμός Μηχανοστασίου, κατα- 
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στρώματος, χώρων φορτίου, χώρων ενδιαίτησης πληρώ¬ 
ματος και επιβατών, φωτισμός στα δεξαμενόπλοια. 
Φωτισμός ασφάλειας. Επιλογή καταλλήλων φωτιστικών 
σωμάτων. . 

12. Γείωση (μονοφασική τριών καλωδίων γείωση τριφα¬ 
σική τεσσάρων καλωδίων γείωση τριφασική τριών καλω¬ 
δίων γείωση, απαιτήσεις γείωσης, γείωση φωτισμού προ¬ 
στατευτικοί διακόπτες υπερεντάσεων σε γειώσεις διακό¬ 
πτες κυκλωμάτων σε περίπτωση γείωσης). Απώλειες και 
ανίχνευση αυτών. Προφυλακτικά μέτρα. 

13. Κύριοι και δευτερεύοντες ηλεκτρικοί πίνακες, διανο¬ 
μή ηλεκτρικών φορτίων. Βασικά μέρη και εξαρτήματα πι¬ 
νάκων. Λεπτομερής περιγραφή ηλεκτρικού πίνακος ανά¬ 
γκης. Εκκινητές. 

14. Επιθεωρήσεις - συντήρηση - βλάβες και επισκευές 
των κυρίων και βοηθητικών πινάκων και εκκινητών. 

15. Ισολογισμός ηλεκτρικής ενέργειας. Σχεδίαση μελέ¬ 
της και υπολογισμού για την επιλογή κατάλληλης ηλε¬ 
κτρογεννήτριας από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και 
αναγκών του πλοίου. 

16. Δοκιμές ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτροκινητήρων, η¬ 
λεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικής εγκατάστασης γενι¬ 
κά μετά το πέρας της κατασκευής (3ΗΟΡ ΤΒΙΑΓ3), μετά 
την εγκατάσταση στο πλοίο (ΟΝ ΒΟΑΒΩ ΤΕ3Τ). Δοκιμές 
ενπλω (3ΕΑΤΒΙΑ1.3) και δοκιμές μετά την αποκατάσταση 
και την επισκευή βλαβών και ζημιών. 

17. Προστατευτικά μέτρα ασφαλείας βάσει των εν ισχύ¬ 
ει κανονισμών. 

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. 

1. Χρήση των φορητών συσκευών και οργάνων. 
Μέτρηση τάσεως - εντάσεως-αντιστάσεως. Τρόπος και 
μηχανισμός μετρήσεως μονώσεων. (ΜΕΘΘΕΒ ΤΕ8Τ) 
κ.λπ. 

2. Συνδεσμολογία συσκευών και μετρήσεις εντάσεων - 
τάσεων - αντιστάσεων κ.λπ. 

3. Παραλληλισμός πινάκών γεννητριών. 

4. Μέτρηση πυκνότητας και χωρητικότητας συσσωρευ¬ 
τών. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμιά 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ¬ 
ΦΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ. 

Β.3.Ι.: ΒΒΙΤΙ3Η 5ΤΑΝ0ΑΒ03 ΙΝ5ΤΙΤυΤΙΟΝ 

Α.3.Τ.Μ.: ΑΜΕΒΙΟΑΝ 300ΙΕΤΥ ΡΟΒ ΤΕ3ΤΙΝΘ 
ΜΑΤΕΒΙΑΙ.8 

ϋ.Ι.Ν.: ϋΕυΤ30ΗΕ ΙΝΟΙΙ3ΤΒΙΕ ΝΟΒΜΕΝ 

ϋ.1.5.: ϋΑΡΑΝΕδΕ ΙΝ01Ι3ΤΒΙΑ13ΤΑΝ0ΑΒ05 

1.5.0.: ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ5ΤΑΝ0ΑΒ05 ΟΒΘΑΝΙ5ΑΤΙΟΝ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

Είδη, ιδιότητες και χαρακτηριστικά των μετάλλων και υ¬ 
λικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του πλοίου 
και εγκαταστάσεων αυτού. Διάφοροι πίνακες. 


ΑΞΟΝΕΣ. 

Ενδιάμεσοι - ελικοφόροι (τελικοί). Κατασκευή, εγκατά¬ 
σταση και ευθυγράμμιση αυτών. Τριβείς, χοάνη και συ¬ 
στήματα στεγανότητας. Σύνδεση αξόνων (συνθήκες 
5ΚΡ). Προσαρμογή έλικος - Στήριξη ενδιαμέσων αξόνων - 
Τριβείς - Ωστικοί τριβείς. 

ΕΛΙΚΕΣ. 

Είδη ελίκων (σταθερού βήματος - ρυθμιζομένου βήμα¬ 
τος Ο.Ρ.Ρ. - ΗΙΘΗ 3ΚΕ\Λ/Ε0 ΡΒΟΡΕϋ-ΕΒ - 
ΟΟΝΤΒΑΒΟΤΑΤΙΝΟ Ο.Β.Ρ. - ΟΒΙΜ νΑΝΕ \Λ/ΗΕΕΙ_ - 
50Η0ΤΤΕΙ. ΒυϋΟΕΒΡΒΟΡΕϋ-ΕΒ - νΟΙΤΗ δΟΗΝΕΙϋΕΒ - 
ΗΟϋ-ΑΝϋ ΡΟΕΒΡΒΟΡΕΙΙΕΒ) - χαρακτηριστικά στοιχεία 
- υλικά κατασκευής - μετρήσεις και δοκιμές - ζημιές - επι¬ 
σκευές - επιθεωρήσεις - υπολογισμός του απαιτουμένου 
βυθίσματος της έλικος (ΡΒΟΡΕϋ-ΕΒ ΙΜΜΕΒ5ΙΟΝ) για τη 
μέγιστη απόδοση αυτής. 

ΠΗΔΑΛΙΟ. 

Είδη και λειτουργία - κατασκευή - διάταξη - διάφορα μέ¬ 
ρη - επιθεωρήσεις - επισκευές - διάφορες μετρήσεις - ε- 
ξάρμοση και άρμοση. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 

α. Αγκυρες, αλυσίδες, συρματόσχοινα. Υλικά, διατάξεις 
και δοκιμές. Χορηγούμενα πιστοποιητικά. 

β. Κλίμακες - εξαρτήματα και μηχανήματα λειτουργίας - 
βαρούλκα των λέμβων - διάταξη μεταφοράς βαρέων ε¬ 
ξαρτημάτων σκάφους και μηχανοστασίου. ' 

γ. Δίκτυα - σωληνώσεις και εξαρτήματα αυτών, έλεγχος 
και συντήρηση. 

δ. Υδραυλικοί μηχανισμοί χειρισμών των πωμάτων των 
κυτών. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΟΙΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ. , 

1. Απαιτούμενες διαδικασίες για την παραγγελία και 
ναυπήγηση ενός πλοίου: 

α. Διαπραγματεύσεις επί των προδιαγραφών (3ΡΕ0Ι- 
ΡΙΟΑΤΙΟΝ ΝΕΘΟ ΤΙΑΤΙΟΝ5). Χαρακτηριστικά των προ¬ 
διαγραφών. 

β. Σύνταξη του πρωτοκόλλου των διαπραγματεύσεων 
και συμφωνία πάνω σ’ αυτό (ΑΟϋΕΝΟϋΜ ΤΟ 
3ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ). 

γ. Υπογραφή συμβολαίου Ναυπηγήσεως (3ΗΙΡ- 
ΒϋΙίΟΙΝΘΟΟΝΤΒΑΟΤ). 

δ. Σύνταξη και έγγριση των προδιαγραφών κατασκευής 
ΟΛ/ΟΒΚΙΝΘ 3ΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ). 

2. Απαιτούμενες προϋποθέσεις ναυπήγησης πλοίου: 

α. Υποβολή διαφόρων κατασκευαστικών σχεδίων για έ¬ 
γκριση από τους πλοιοκτήτες (Ρ1_ΑΝ3 ΡΟΒ ΑΡΡΒΟ\/ΑΙ_) ή 
τους επιβλέποντες τη ναυπήγηση. 

β. Σύνταξης αναθεωρημένων σχεδίων (ΒΕνίδΕϋ 
ΡίΑΝ3). 

γ. Σύνταξης των τελικών σχεδίων (ΡΙΝΙ5ΗΕΩ ΡΙ_ΑΝ3). 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ (δΤΑΝϋΑΒϋδ ΚΑΙ 
ΠΕΙΡΑ). 

α. Κατασκευή και εγκαταστάσεις των σωληνώσεων του 
σκάφους. (Ηυϋ. ΡΑΒΤ ΡΙΡΙΝΘ ΡΙΙΝΟΑΜΕΝΤΑΙ. 
ΡΒΑΟΤΙΟΕ ΑΝΩ \Λ/ΟΒΚΜΑΝ5ΗΙΡ). 

β. Κατασκευή εξαρτημάτων καταστρώματος 
(ΟΙΙΤΡΙΤΤΙΝΘ ΡΒΑΟΤΙΟΕ). 

γ. Επιθεωρήσεις και έλεγχος ποιότητας (ΙΝ3ΡΕΟΤΙΟΝ 
ΑΝϋ ΟυΑϋΤΥ ΟΟΝΤΒΟί). 
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δ. Ναυπηγικά δεδομένα κατασκευής και ναυπηγήσεως 
πλοίου (3ΗΙΡ ΒυΐΕΟΙΝΘ 3ΤΑΝΟΑΒΩ3). 
ε. Κατασκευή ξυλουργικών εργασιών και διαμερισμάτων 
(ϋΟΙΝΕΒΑΝΩ 
ΟΑΒΡΕΝΤΒΥ ΡΒΑΟΤΙΟΕ). 

στ. Χρωματισμοί (ΡΑΙΝΤΙΝΘ ννΟΒΚΜΑΝδΗΙΡ 
δΤΑΝΩΑΒΩδ). 

ζ. Κατασκευή εξαρτημάτων και δικτύων του μηχανοστα¬ 
σίου (ΕΝΘΙΝΕ ΒΟΟΜ δΤΑΝϋΑΒϋ ΡΒΑΟΤΙΟΕ ΑΝΩ 
ννΟΒΚΜΑΝδΗΙΡ). 

η. Κατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
(ΡΒΑΟΤΙΟΕ ΑΝΩ ννΟΒΚΜΑΝδΗΙΡ ΡΟΒ ΕΕΕΟΤΒΙΟ 
ΙΝ3ΤΑΕΕΑΤΙΟΝ). 

θ. Κατασκευή των μερών (ΒΕΟΟΚδ) εκτός της 
Ναυπηγικής εσχάρας. 

ι. Τοποθέτηση της τρόπιδος (ΚΕΕΕΕΑΥΙΝΟ). Συναρμογή 
των ΒΕΟΟΚδ και κατασκευή του σκάφους στη Ναυπηγική 
εσχάρα (ΒΕΟΟΚδ ΕΒΕΟ 
ΤΙΟΝ -ΗϋΕΕ ΟΟΝδΤΒυΟΤΙΟΝ). 
ια. Καθέλκυση του σκάφους (ΕΑΕΙΝΟΗΙΝΘ). 
ιβ. Συμπλήρωση του σκάφους εκτός Ναυπηγικής εσχά¬ 
ρας (ΟυΤΡΙΤΤΙΝΘ δΤΑΟΕ). 

ΔΟΚΙΜΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

α. Δοκιμή σκάφους και μηχανής στη θάλασσα: 1. προκα¬ 
ταρκτικές δοκιμές (ΡΒΕΕΙΜΙΝΑΒΥ ΤΒΙΑΕ3). 2. επίσημες 
δοκιμές (ΟΡΡΙΟΙΑΕ ΤΒΙΑΕ3). 
β. Επιθεωρήσεις μετά την παραλαβή - παραλαβή 
Πιστοποιητικών και σχεδίων 

γ. Σύνταξη των τελικών προδιαγραφών Ναυπηγήσεως 
του πλοίου (Α3 ΒΕΙΙΕΤ δΡΕΟΙΡΙΟΑΤΙΟΝ). 

δ. Περίοδος εγγύησης (ΟΕΙΑΒΑΝΤΕΕ ΡΕΒΙΟΩ). 
Υποχρεώσεις Ναυπηγείου και Πλοικτήτου. 
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ. 

α. Σκοποί και δραστηριότητες αυτών, 
β. Κλάσεις - κατάταξη των πλοίων (ΟΕΑδδ ΝΟΤΑΤΙΟΝ) - 
κανονισμοί (ΟΕΑδδ ΒυΕΕδ). 

γ. Περιοδικές επιθεωρήσεις (ΡΕΒΙΟΩΙΟΑΕ δΕΙΒνΕΥδ) - 
ετήσιες (ΑΝΝΕΙΑΕ δΕΙΒνΕΥδ) - τετραετείς (δΡΕΟΙΑΕ 
δΕΙΒνΕΥδ) - συνεχείς (ΟΟΝΤΙΝΕΙΟΕΙ3 δυΒνΕΥδ). 
δ. Πιστοποιητικά κλάσεως (ΟΕΑδδ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕδ). 
Δ.Ε.Ε.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ. 

α. Σκοπός που εξυπηρετεί - δραστηριότητες - εσωτερική 
δομή. 

β. Επιθεωρήσεις και κανονισμοί, 
γ. Σχέση ως προς τους Νηογνόμωνες και τους διεθνείς 
οργανισμούς. 

δ. Εθνικά έγγραφα και Πιστοποιητικά ναυσιπλοΐας. 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ. 

1. Ι.Μ.Ο.: ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΕ ΜΑΒΙΤΙΜΕΟΒΟΑΝΙδΑΤΙΟΝ). 

Ιστορικό ίδρυσης - δραστηριότητες - υποεπιτροπές 
και Διεθνείς Συμβάσεις - Κανονισμοί. 

2. Β.Ρ.Α.: ΒΒΙΤΙδΗ ΓΑΟΤΟΒΥ ΑΟΤ - Βρετανικός 
Οργανισμός κατάταξης μέσων φορτοεκφόρτωσης - δρα- 
στηριότης. 

3. Ι.Ο.Θ.Β. : ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΒΘΟ ΘΕΑΒ - Διεθνής 
Οργανισμός κατατάξεως μέσων φορτοεκφορτώσεως - 
δραστηριότης. 

4. δ.Α.: δΑΕνΑΘΕ ΑδδΟΟΙΑΤΙΟΝ - Οργανισμός διερεύ- 
νησης και αναφοράς ζημιών σκάφους και μηχανημάτων - 
τρόπος λειτουργίας και δραστηριότης - έκδοση αναφο¬ 
ρών (δϋΒνΕΥΒΕΡΟΒΤδ). 


5. ΙΝδΕΙΒΑΝΟΕ υΝΟΕΒ\Λ/ΒΙΤΕΒ3 (ΗΕΙΕΕ - ΜΑΟΗΙΝΕΒΥ) 

- Ασφαλιστές σκάφους και μηχανημάτων - δραστηριότης 

- κανονισμοί. 

6. Ρ.ΑΝΩ I. ΟΕΟΒδ (ΡΒΟΤΕΟΤΙΟΝ ΑΝΩ ΙΝΩΕΜΝΠΎ 
ΟΕΕΙΒδ) - Ασφαλιστικά ΟΕΕΙΒδ αποζημειώσεων ατυχημά¬ 
των και ζημιών εκτός των παραπάνω περιπτώσεων - τρό¬ 
πος λειτουργίας - δραστηριότης. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΙΝΤΕΒ- 
ΝΑΤΙΟΝΑΕ ΤΒΑΩΙΝΘ ΟΒ δΤΑΤϋΤΟΒΥ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕδ). 

1. Είδη Πιστοποιητικών και τομείς που αφορούν. 

2. Προϋποθέσεις εκδόσεως και χρονικά διαστήματα που 
ισχύουν. 

3. Διάφορες περιοδικές επιθεωρήσεις - Κανονισμοί επι¬ 
θεωρήσεων. 

4. Υπεύθυνες Υπηρεσίες και Οργανισμοί εκδόσεως των 
Πιστοποιητικών. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 

Διάφορα Πιστοποιητικά πέραν των παραπάνω αναφερο- 
μένων - φορείς 

εκδόσεως - σκοπός της εκδόσεως - ισχύς χρονική. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΟΥΣ. 

1. Δεξαμενισμός. 

α. Είδη δεξαμενών και ο εξοπλισμός τους. 

β. Δεξαμενισμός του σκάφους - προεργασίες - προ¬ 
γραμματισμός - διαδικασία δεξαμενισμού - χρήση του 
σχεδίου δεξαμενισμού (ΩΟΟΚΙΝΘ ΡΕΑΝ). 

γ. Επιθεωρήσεις κατά τον δεξαμενισμό - σκάφους - έλι- 
κος - πηδαλίου - ανοιγμάτων κλπ. 

δ. Επιθεωρήσεις και υποχρεώσεις κατά τον δεξαμενισμό ' 
που έχουν σχέση με τη κλάση του πλοίου. 

ε. Καθαρισμός, χρωματισμός και συντήρηση του σκά¬ 
φους - προ εργασίες αμμοβολή (είδη και κλάσεις σύμφω¬ 
να μετά Σουηδικά 3ΤΑΝΩΑΒ3) - χρώματα και είδη αυτών 

- μετρήσεις του πάχους των επιστρώσεων και επιθεώρη¬ 
ση - υπολογισμός της βρεχομένης επιφάνειας του σκά¬ 
φους. 

στ. Μετρήσεις πάχους των ελασμάτων του σκάφους - 
τρόποι- απαιτήσεις της κλάσεως. 

2. Οξείδωση/διάβρωση - προστασία. 

α. Γενικά περί της οξείδωσης και διάβρωσης. 

β. Μέσα προστασίας. 

γ. Μέρη του σκάφους τα οποία χρειάζονται συνήθως 
προστασία. 

δ. Ειδικές περιπτώσεις που δεν χρειάζονται συνήθως 
προστασία διάβρωσης. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τ ρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμιά 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 

ΑΝΤΛΙΕΣ. 

Γενικά περί φυγοκεντικών αντλιών - Καμπύλες απόδο-. 
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σης - Ισχύς αντλίας και εκλογή καταλλήλου τύπου κινητή¬ 
ρα - Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ. 

Γενικά περί εναλλακτήρων - Πρακτικές εφαρμογές και ε¬ 
πίδραση της λειτουργίας των βάσει των κατασκευαστι¬ 
κών δεδομένων διαφόρων οίκων. 

ΓΕΝΙΚΑ. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις κατά την εγκατάσταση, την 
καλή λειτουργία την δυνατότητα επιθεώρησης, επισκευ¬ 
ής, συντήρησης κλπ. των κατωτέρω βοηθητικών μηχανη¬ 
μάτων συσκευών και εξαρτημάτων: 
α) Αντλίες (φυγόκεντρες - εμβολοφόρες). 
β) Αεροσυμπιεστές - αεροφυλάκια - Αποξηραντής 
(ΘΟΝΤΒΟΕΑΙΒ ϋΒΥΕΒ). 

γ) Έναλλακτήρες θερμότητας (ψυγεία, συμπηκνωτές) 
εκχυτήρες. 

δ) Φυγοκεντρικά καθαριστήρια - φίλτρα - λέβης καύσης 
υπολειμμάτων πετρελαίου (ΙΝΟΙΝΕΒΑΤΟΒ). 
ε) Αποστακτήρες (πιέσεως - κενού). Αφαλατωταί 
(ΒΕΝ/ΕΒ3Ε 03Μ088Ι8). 

στ) Μηχανισμός λειτουργίας και ελέγχου - Ελικος μετα¬ 
βλητού βήματος (ΘΡΡ ΘΟΝΤΒΟΙ ΜΕΘΗΑΝΙ3Μ). 
ζ) Διαχωριστές νερού σεντινών (ΒΙΙΘΕ \Λ/ΑΤΕΒ 
3ΕΡΑΒΑΤΟΒ3) και επεξεργασίας λειμμάτων (3ΕΑ\Λ/ΑΘΕ 
-3Υ5ΤΕΜ). 

η) Μηχανήματα καταστρώματος (εργάτες αγκυρών- βα¬ 
ρούλκα προσδέσεως - συγκρότημα πρωραίου έλικα χει¬ 
ρισμών (ΒΟ\Λ/ ΤΗΒΙΙ3ΤΕΒ). 
θ) Μηχάνημα πηδαλιουχήσεως. 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. 

Εγκατάσταση και λειτουργικότητα εκάστου δικτύου α¬ 
νάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί. 

ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΥΔΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΟΙΟΥ. 

Βασικές αρχές λειτουργίας μηχανημάτων- εξαρτημά¬ 
των - ασφαλιστικών διατάξεων-βαλβίδων κ.λπ. 
Συντήρηση, βλάβες, επισκευές. Χαρακτηριστικά είδη 
χρησιμοποιουμένων ελαίων. Λεπτομερή ανάπτυξη για τα 
κατωτέρω συστήματα: 
α) Σύστημα πηδαλιούχησης πλοίου, 
β) Βαρούλκα φορτίου προσδέσεως και αγκυροβολιάς, 
γ) Σύστημα ελέγχου και λειτουργίας των επιστομίων του 
υγρού φορτίου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης : 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπεια να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α' 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ. 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ. 

α. Θερμοκρασία ,- ξηρού βολβού (ΩΒΥ ΒϋΕΒ 
ΤΕΜΡΕΒΑΤυΒΕ Ω.Β.). 


β. Θερμοκρασία υγρού"(ΝΛ/ΕΤ ΒΙΙΕΒ ΤΕΜΡΕΒΑΤυΒΕ 

νν.Β.). 

γ. Θερμοκρασία σημείου δρόσου (ϋΕ\Λ/ ΡΟΙΝΤ 
ΤΕΜΡΕΒΑΤυΒΕ Ω.Ρ.). 

δ. Ειδική υγρασία (ΜΟΙ3ΤϋΒΕ ΟΟΝΤΕΝΤ Μ.Ο.), 
ε. Σχετική υγρασία (ΒΕίΑΤίνΕ ΗϋΜΙϋΙΤΎ Β.Η.). 
στ. Λανθάνουσα θερμότης (ΕΑΤΕΝΤ ΗΕΑΤ Ε.Η.). 
ζ. Αισθητή θερμότης (3ΕΝ5ΙΒΕΕ ΗΕΑΤ Ε.Η.). 
η. Ολική θερμότης (ΤΟΤΑΕ ΗΕΑΤΤ.Η.). 
θ. Ειδικός όγκος (3ΡΑΟΙΡΙΟ νΟΕυΜΕ 3ΛΛ). 
ι. Αδιαβατικό φαινόμενο, 
ια. Ισοθερμικό φαινόμενο, 
ιβ. Περιγραφή του ψυχρομετρικού διαγράμματος. 
Παραδείγματα στο ψυχρομετρικό διάγραμμα. 
Περιγραφή λειτουργίας κλιματιστικών εγκ/σεων (καλο- 
καίριχειμώνας). 

Απαιτούμενες προδιαγραφές κλιματιστικής εγκ/σεως. 
Διάγραμμα εγκ/σεως κλιματισμού συγχρόνου πλοίου. 
Περιγραφή και λειτουργία των επιπλέον μηχανημάτων, 
εξαρτημάτων και οργάνων που αφορούν κλιματιστική ε- 
γκ/ση. 

Ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου αυτόματη και χειροκίνητη 
λειτουργία. Συντήρηση, βλάβες κλιματιστικής εγκ/σης. 
Καθορισμός ποσοστού υγρασίας συναρτήσει της θερ¬ 
μοκρασίας ξηρού και υγρού βολβού βάσει πινάκων. 
Δοκιμές κλιματιστικής εγκ/σης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Ασφαλιστικές διατάξεις και προληπτικά μέτρα προς α¬ 
ποφυγή ατυχημάτων. 

Β. ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ. 

Εισαγωγή, βασικές αρχές - Κλιματισμός. Μέθοδοι και 
περιγραφή της ψύξης. Μετά και άνευ χρησιμοποίησης 
μηχανικής ή θερμικής ενέργειας. Συντελεστής συμπερι¬ 
φοράς. Ψυκτικά μέσα και ψυκτικά διαλύματα: 
Βασικώτερα είδη και ιδιότητες αυτών. Χρήση και αποθή¬ 
κευση. Παραστατικό διάγραμμα ψυκτικής εγκ/σεως συγ¬ 
χρόνου πλοίου, λεπτομερής λειτουργία. Λεπτομερής πε¬ 
ριγραφή των επι μέρους μηχανημάτων, εξαρτημάτων α¬ 
σφαλιστικών διατάξεων και οργάνων που συνθέτουν τη 
ψυκτική εγκατάσταση - ρυθμίσεις - βλάβες. 

Συμπιεστές: Τύποι των χρησιμοποιουμένων στα πλοία 
συμπιεστών - έλεγχος φορτίου (ΘΑΡΑ3ΙΤΥ ΘΟΝΤΒΟΕ). - 
Λίπανση. 

Περιγραφή ηλεκτρικών κυκλωμάτων ελέγχου λειτουρ¬ 
γίας. 

Αυτόματος και χειροκίνητη λειτουργία της ψυκτικής ε- 
γκ/σεως. 

Χρησιμοποιούμενα υλικά των σωληνώσεων στις ψυκτι¬ 
κές εγκαταστάσεις. Διάταξη ψυκτικών θαλάμων, εσωτε¬ 
ρική διαρύθμιση, χρησιμοποιούμενες μονώσεις ψυκτικών 
θαλάμων, εξαρτημάτων και σωληνώσεων. Απαιτούμενες 
προδιαγραφές της ψυκτικής εγκατάστασης. Προϋποθέ¬ 
σεις αποθηκεύσεως και διατηρήσεως των τροφίμων (ψύ¬ 
ξη, συντήρηση, κατάψυξη), απαιτήσεις ειδικών φορτίων. 
Παρεμβάσεις κατά την λειτουργία. 

- Εξαερισμόςτου ψυκτικού κυκλώματος. 

- Αρχική πλήρωση με ψυκτικό φορέα, λεπτομερής διαδι¬ 
κασία. 

- Συμπλήρωση με ψυκτικό φορέα. 

- Συμπλήρωση λιπαντικού λαδιού στο συμπιεστή. 

- Αντικατάσταση αφυγραντού (3ΥΙΙΘΑ ΘΕΕΕ). 

- Χειροκίνητη εκτόνωση του ψυκτικού φορέα. 

- Ανίχνευση απωλειώντου ψυκτικού φορέα στο κύκλωμα. 
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- Δοκιμές στη ψυκτική εγκατάσταση. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΝΑΥΠΗΓΙΑ. 

ΜΕΡΟΣ Α. 

1. Πείραμα ευστάθειας (ασκήσεις). 

2. Ελεύθερες επιφάνειες υγρών φορτίων (ασκήσεις). 

3. Πρόσθεση - αφαίρεση βάρους (ασκήσεις). 

4. Μετακίνηση βάρους (ασκήσεις). 

5. Πραγματική και φαινόμενη ολίσθηση (ασκήσεις). 

ΜΕΡΟΣ Β. 

1. Διόρθωση μεγάλων εγκάρσιων κλίσεων με μετακίνηση 
- πρόσθεση - αφαίρεση βάρους. 

2. Δυναμικές καταπονήσεις πλοίου (ΡΑΝΤΙΟ - 
3ΕΑΜΜΙΝΘ - ΗΟΟΟΙΝΘ 5ΑΘΘΙΝΟ). 

3. Τρόποι και διαδικασίες μετρήσεων παραμορφώσεων 
σκαφών με χρήση οπτικών οργάνων ακρίβειας. 

4. Μελέτη της αντοχής του πλοίου ως δοκού. 

5. Κραδασμοί. 

α. Ανάλυση κραδασμών. 

β. Κραδασμοί σκάφους. 

γ. Κραδασμός των κατασκευαστικών μερών. 

δ. Τοπικοί κραδασμοί. 

6. Ελικες. 

α. Πλοία με μία έλικα (τοποθέτηση και αποτελέσματα). 

β. Πλοία με δύο έλικες (τοποθέτηση και αποτελέσματα). 

7. Τραχύτητα γάστρας και συνέπειες αυτής. 

8. Τεχνοδιάγνωση. 

9. Αναγνώριση των κατασκευαστικών σχεδίων πλοίων. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΟΙΟΥ. 

Γενική διάταξη του πλοίου (ΘΕΝΕΒΑΕ 
ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ). 

- Σχέδιο χωρητικότητας δυνατοτήτων (ΟΑΡΑΟΙΤΥ 
ΡΙΑΝ). 

- Μέσηςτομής (ΜΙϋδΗΙΡ δΕΟΤΙΟΝ). 

- Αναπτύγματος ελασμάτων (δΗΕΙ_Ι_ ΕΧΡΑΝδΙΟΝ). 

- Κατασκευαστικές όψεις (ϋΕΟΚδ ΑΝΟ ΡΒΟΡΙΕΕ3). 

- Σχέδιο δεξαμενισμού (ϋΟΟΚΙΝΘ ΡΕΑΝ). 

- Σχέδιο πρυμναίου τμήματος (δΤΕΠΝ ΡΒΑΜΕ ΡΕΑΝ). 

- Σχέδιο πρωραίου τμήματος (ΡΟΒΕ ΕΝΟ ΡΕΑΝ). 

- Σχέδιο διατάξεως χοάνης (δΤΕΠΝ ΤΕΙΒΕ 
ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ). 

- Διάταξη πηδαλίου (ΒυΩΟΕΒ ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ) 

- Διάταξη ταπών διπυθμένων δεξαμενών (ΒΟΤΤΟΜ 
ΡΕϋΟδ ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ). 

- Διάταξη ανθρωποθυρίδων δεξαμενών (ΜΑΝΗΟΕΕδ 
ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ). 

Διάταξη πρυμνοδετήσεως κλπ. (ΜΟΟΒΙΝΟ 
ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ). 

Διάταξη μηχανοστασίου (ΕΝΟΙΝΕ ΒΟΟΜ 
ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ). 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 


Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Η/Υ) 

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. 

Πληροφορία - Επικοινωνία - Γλώσσα (Αναλογικό σήμα, 
ψηφιακό σήμα, δυαδικό σήμα). Αριθμητικά συστήματα 
(δυαδικό - οκταδικό - δεκαεξαδικό - αριθμητικές πράξεις - 
μετατροπές). Ψηφιακοί κώδικες (δυαδικός - οκταδικός - 
δεκαεξαδικός, κώδικες με βάρος ΒΟϋ, κώδικες χωρίς βά¬ 
ρος, ΘΒΑΥ, αλφαριθμητικοί κώδικες - Α50ΙΙ, κώδικας πα¬ 
ράστασης προσημασμένων αριθμών με συμπλήρωμα 2). 
Αλγεβρα ΒΟΟΕΕ (ορισμός - θεωρήματα, απλοποίηση λο¬ 
γικής συνάρτησης). Λογικά κυκλώματα - Πύλες (ΝΟΤ, 
ΑΝΟ, ΟΒ, ΝΟΒ, ΝΑΝΟ, Χ-ΟΒ, Χ-ΝΟΒ, λειτουργία πυλών 
με παλμούς, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ανάλυση και 
σύνθεση κυκλωμάτων συνδιαστικής λογικής - απλοποίη¬ 
ση λογικής συνάρτησης με τον χάρτη ΚΑΒΝΟυΟΗ). 
Κυκλώματα συνδιαστικής λογικής (αθροιστές, συγκρι- 
τές, αποκωδικοποιητές, κωδικοποιητές, πολυτιλέκτες, α- 
ποπολυπλέκτες). Ακολουθιακά κυκλώματα (πολυδονιτές, 
ΕΑΤΟΗ, ΡΕΙΡ-ΡΕΟΡ, χρονιστής 555, μετρητές (δυαδική 
ΒΟΟ), καταχωρητές). 

2. ΑΡΧΕΣ-ΔΟΜΗ Η/Υ. 

Τι είναι Η/Υ, σε τι χρησιμεύει, ποιά η εξέλιξη των Η/Υ και 
εφαρμογές Η/Υ. Απαραίτητες έννοιες για τους Η/Υ 
(ΗΑΒΟννΑΒΕ, 30ΡΤν\/ΑΒΕ, λειτουργικό σύστημα, μέθο¬ 
δοι επεξεργασίας (μονοπρογραμματισμός, πολυπρο- 
γραμματισμός, καταμερισμός του χρόνου επεξεργασίας, 
συστήματα πραγματικού χρόνου, δίκτυα Η/Υ, μικροπρο- 
γραμματισμός κ.λπ). Βασική δομή Η/Υ (ΟΡΕ) - μνήμη - πε¬ 
ριφερειακά). 

Μικροϋπολογιστές. 

α. Αρχιτεκτονική - γενικά χαρακτηριστικά μικρουπολογι- 
στού. 

β. Μικροεπεξεργαστές (γενικά χαρακτηριστικά - κατα¬ 
χωρητές, τρόποι προσπέλασης μνήμης). 

γ. Λειτουργία ενός εικονικού μικροϋπολογιστού. 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. 

Εντολή - Πρόγραμμα - Γλώσσες προγραμματισμού (χα¬ 
μηλού, υψηλού επιπέδου) Α33ΕΜΒΕΕΒ - ΟΟΜΡΙΕΕΒ - 
ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΕΒ. Αλγόριθμος - Διάγραμμα ροής. 
Προγραμματισμός σε ΒΑ8ΙΟ (χρήση πληκτρολογίου, ε¬ 
ντολές προγραμματισμού, διαταγές στον ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΕΒ, 
εφαρμογές στον Η/Υ). Εξοικίωση του σπουδαστή με το 
λειτουργικό σύστημα (διαταγές του λειτουργικού συστή¬ 
ματος). 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμιά 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
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μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

"' ■ ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ 50 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. 
(Διαλέξεις) 

Οι Διαλέξεις αναφέρονται στους παρακάτω τομείς: 

1. Ισχύοντες κανονισμοί εσωτερικής Υπηρεσίας φορτη¬ 
γών και επιβατηγών 

πλοίων. Υποχρεώσεις προσωπικού μηχανής. Οργάνωση 
-Διοίκηση. 

2. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Τρόπος οργάνωσης και λει¬ 
τουργίας αυτών. 

3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Επίλυση 
Ναυτεργατικών διαφορών. 

4. ΚΙΝΔ - ΚΔΝΔ. Βασικές Αρχές και εξουσιοδοτημένες 
Αρχές εφαρμογής. 

5. Γενικά περί ναυλώσεων (Ορισμοί κλπ). 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμιά 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη- 
μάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ. 

(Διδάσκονται και στους τρεις κύκλους. Εξετάζεται μετά 
την φοίτηση και στους τρεις κύκλους). 

Επανάληψη σε προχωρημένο επίπεδο των κυριωτέρων 
φαινομένων που 

σχετίζονται με τη δομή του γραπτού λόγου τεχνικής φύ- 
σεως. 

Κείμενα με θέματα συναλλαγής του μηχανικού με 
Αροπίε, δυινβγοΓδ, 

ΓθρΓθδβηΙαΙίνβδ οί δρβτβδ αηά πιαηυίαοίυτοδ θίο. 

Κείμενα με ορολογία μηχανών από εγκεκριμένα κείμενα 
και κατά επιλογή από πηγές που θα κρίνονται κατάλληλες 
(ορβταϋπρ πιαηυαΙδ, 

ΙβοάηίοαΙ πιτρτζίπθδ Γπτηίίαοΐυπηρ όΓΟοάυΓβδ βίο.). 
Τεχνική αλληλογραφία και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 
ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και Προφορικά. 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτά 2 ώρες, Προφορικά ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής 
βαθμολογίας, 
α) Γραπτή εξέταση: 

1. Ελεύθερη μετάφραση Αγγλικού κειμένου που αποτε- 
λείται από 600 περίπου γράμματα και έχει σχέση με τη διε¬ 
ξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοίο. 

Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο στους σπουδα¬ 
στές. 

2. Σύνταξη στα Αγγλικά έκθεσης συμβάντων στο πλοίο 
που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 λέξεις. Δίνονται τα 
κύρια σημεία του θέματος. 


3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμ¬ 
βάνει 10 λέξεις το κείμενο για θέμα που σχετίζεται με ε¬ 
πείγουσες υποθέσεις πλοίου, 
β) Προφορική εξέταση: 

1. Απόδοση στα Αγγλικά της έννοιας ενός Αγγλικού κει¬ 
μένου τουλάχιστον 10 στίχων που το διαβάζει ο εξετα¬ 
στής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικό μέσον. 

2. Απάντηση σε 5 τουλάχιστον ερωτήματα για θέματα 
της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β ΤΑΞΗΣ. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 

ΤΜΗΜΑ Ιο 

Α. 1. Υπολογισμός - Απόκλισης - Παρεκτροπής - 
Παραλλαγής. 

2. Διόρθωση πορειών - Διοπτεύσεων. 

Β. 1. Προβολές. 

2. Στοιχεία 5011 (Κ ϋΘΗΤδ. Μ ΒΑΡΙΟ & ΒΑΡΟΝ. Ν. ΡΟΟ 
δΙΟΝΑΕδ Ο ΡΑΝΟΕΒ5 Ρ. νΑΒΙΟϋδ. ΕΙΜΙΤδ ΕΤΟ. δ 
ΩϋΑϋΤΥ ΟΡ ΒΟΤΤΟΜ). 

3. Ναυτιλιακές οδηγίες. 

4. Ραδιοεκδόσεις - Λοιπές εκδόσεις. 

Γ. 1. Φωτοβολία. 

2. Φαροδείκτης. 

3. ΙΑΙ.Α “Α” - “Β”. 

4. Συστήματα Θαλάσσιας Σήμανσης. 

5. Ηχητικά σήματα ομίχλης. 

6. Ραδιοσήμανση. 

Δ. 1. Επήρεια ρεύματος & άλλων παραγόντων. 

2. Πίνακες Α & Β του ΑΕΜΑΝΑΟ. 

Ε. ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ. 

1. Ακρίβεια ακτοπλοϊκών στιγμάτων. 

2. Πλοηγία. 

3. Αγκυροβολιά. 

4. Πλούς υπό ρεύμα. 

5. Πλούς με ομίχλη. 

6. Μελέτη ακτοπλοϊκού ταξιδιού. 

ΤΜΗΜΑ 2ο 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΥ. 

1. Ορθοδρομία. 

2. Λοξοδρομία. 

Β. ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑ. 

1. Περιληπτική ανασκόπιση κοσμογραφίας. 

2. Κινήσεις σελήνης. 

3. Διορθώσεις υψών σελήνης. 

4. Χρόνος. 

5. Τρίγωνο θέσης. 

6. Αστρονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΑ). 

Γ. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ. 

1. Πίνακες Ε.Θ. (ΧΡΗΣΗ). 

2. Ναυτιλιακή εκμετάλλευση Ε.Θ. 

3. Μεσημβρινό πλάτος. 

4. Πλάτος με το πολικό. 

5. Παραμεσημβρινά. 

6. Παραζενιθειακά. 

7. Αστρονομικά στίγματα. 

8. Ακρίβεια αστρονομικών στιγμάτων. 

9. Επίδραση ρεύματος. 

10. Αναγνώριση αστέρων (ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ - δΤΑΒ 
ΡΙΝϋΕΒδ). 
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Δ. ΩΚΕΑΝΟΠΛΟΙΑ. 

1. Γνωμονικοίχάρτες. 

2. Ορθοδρομικός πλούς (Ορθοδ. απόσταση, χάραξη επί 
χαρτών). 

3. Ειδικές ναυτιλιακές εκδόσεις. 

4. Μικτός πλούς (λόγοι που τον επιβάλλουν) (Χάραξη ε¬ 
πί χαρτών). 

5. Ρεύματα. 

6. Κυματισμός. 

7. Πρακτική ωκεανολογία. 

Ε. ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ. 

1. Παλιρροιακό φαινόμενο. 

2. Επίδραση έλξης της σελήνης. 

3. Πλήμμη - ρηχεία και στοιχεία παλιρροιακού κύματος. 

4. Συνοδικός μήνας - αστρικός μήνας - φάσεις σελήνης. 

5. Επίπεδο χάρτου (ΟΗΑΗΤ ΟΑΤϋΜ). 

6. Παλίρροιες συζυγιών - τετραγωνισμών - τροπικές - πε¬ 
ρίγειου - απογείνου. 

7. Επίπεδα παλίρροιας. 

8. Υψη στους ναυτ.χάρτες. 

9. Τ ύπο παλιρροιών. 

10. Επίδραση της τοπογραφίας του λιμένος - των μετε¬ 
ωρολογικών συνθηκών και του ανέμου στις παλίρροιες. 

11. Πίνακας παλιρροιών (Αμερικάνικοι και Αγγλικοί") πλή¬ 
ρης επεξήγηση. 

12. Προβλήματα παλιρροιών: Εύρεση Μ.Η.νν.5., 
Εύρεση ύχους παλίρροιας σε επιθυμητό χρόνο, εύρεση 
χρόνου σε επιθυμητό ύψος παλίρροιας σε πρωτεύοντες 
και δευτερεύοντες λιμένες. 

ΣΤ. ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ. 

1. Αίτια που τα δημιουργούν. 

2. Στοιχεία παλιρροιακού ρεύματος. 

3. Είδη παλιρροιακών ρευμάτων. 

4. Σχέση παλίρροιας και παλιρ.ρεύματος. 

5. Συνδιασμός μονίμου και παλιρ.ρεύματος. 

6. Πίνακες παλιρ. ρευμάτων (Αμερικάνικοι και Αγγλικοί) 
πλήρης επεξήγηση 

7. Προβλήματα παλιρ.ρευμάτων από τα πινακάκια πα- 
λιρ.ρευμάτων (ρόμβοι) των ναυτικών χαρτών: εξεύρεση 
των στοιχείων του ρεύματος από τα προαναφερθέντα πι- 
νακάκια με τη βοήθεια του ΒΡθνΥΝ’3 ΑΕΜΑΝΑΟ ή ΤΙΩΕ 
ΤΑΒΙΕ3. 

8. Προβλήματα παλιρ.ρευμάτων από τους πίνακες 
ΤΙΟΑί. ΟΙΙΒΒΕΝΤΤΑΒΙ-Εδ: 

Εξεύρεση χρόνου 31ΑΟΚ ΜΑΤΕΒ, ΜΑΧΙΜϋΜ 
ΟυΗΒΕΝΤ, διεύθυνσης και ταχύτητας ρεύματος, υπολο¬ 
γισμός ταχύτητας παλιρ.ρεύματος σε ενδιάμεσο χρόνο 
(νΕΙΟΟΙΤΥ ΟΡ ΟϋΒΒΕΝΤ ΑΤ ΑΝΥΤΙΜΕ), γραφική σύνθε¬ 
ση δύο ή περισσοτέρων σε αβάκιο (ΟΟΜΒΙΝΑΤΙΟΝ ΟΡ 
ΟυΒΒΕΝΤδ). Κατά την εκπαίδευση σε εργασίες χάρτη θα 
αντιστοιχεία ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές, το 
πολύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 70. 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτά. Το μάθημα εξετάζεται σε 
δύο τμήματα ως ανωτέρω Η διάκεια εξέτασης για κάθε 
τμήμα είναι 2 ω 30 λ. έκαστο. 

ΕΞΕΤΑΣΗ : ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ιο & ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2ο. 

Βαθμολογική βάση: 70 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2ω 30λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται για 
κάθε τμήμα τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι 


διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση 
δεν επιτρέπεται να έχει βαθμοογική αξία περισσότερο α¬ 
πό 20 μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής 
επιλογής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων 
πρέπει να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Είδη φορτίων χύμα και συσκευασμένα. Είδη συσκευα- 
σιών συντελεστής στοιβασίας. Βαριά και ελαφρά φορτία. 

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ. 

Ελεγχος εξαερισμού των κυτών. Επιθεώρηση υδροσυλ- 
λεκτών και έλεγχος οτεγανότητας διπυθμένων και αν¬ 
θρωποθυρίδων, καταμετρητών και άλλων σωληνώσεων 
που παίρνουν από τα κύτη. Επιθεώρηση κυτών. Μόλυνση 
κυτών. Μυοκτόνια καιεντομοκτόνια (ΓΕΝΙΚΑ). 

3. ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 
ΦΟΡΤΙΩΝ. 

Διαχωρισμός φορτίου. Σήμανση παρτίδων. Καταμέτρη¬ 
ση φορτίου. Προστασία φορτίου από ζημιές. Κατανομή 
φορτίου. Πρόσδεση φορτίου. Βασικές οδηγίες φορτοεκ¬ 
φόρτωσης ορισμένων φορτίων που παρουσιάζουν ιδιαι¬ 
τερότητες (Βαμβάκι - Γιούτα - Ζάχαρη - Καπνά - Καφές - 
Κόπρα - Ρύζι). Γραπτές οδηγίες φορτωτών. 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΣΙΤΗΡΑ). 

Τρόποι φόρτωσης και μεταφοράς χύμα στερεών φορ¬ 
τίων σύμφωνα με τον “Κώδικα ασφαλούς πρακτικής για τη 
μεταφορά στερεών φορτίων χύμα”, και τον εθνικό κανονι¬ 
σμό. Κίνδυνοι και γενικά μέτρα. Μέθοδοι στοιβασίας ξη¬ 
ρού φορτίου χύμα με βάση τη γωνία ανάπαυσης. Κίνδυνοι 
και μέτρα που παίρνονται κατά τη μεταφορά εμπλουτι¬ 
σμένων μεταλλευμάτων. 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

Ειδικές φροντίδες κατά τη φόρτωση και στοιβασία γενι¬ 
κού φορτίου παραλαβή καταμέτρηση και ασφάλιση ειδι¬ 
κών φορτίων (δΡΕΟΙΑ ΟΑΒΘΟΕ3) φόρτωση στοιβασία 
και έχμαση φορτίου καταστρώματος. Προφυλάξεις που 
πρέπει να παίρνονται. 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΜΟΝΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. 

Περιγραφή και ειδικά χαρακτηριστικά εμπορευματοκι¬ 
βωτίων. Διαστάσεις πινακίδα. Φόρτωση και εξασφάλιση 
εμπορευματοκιβωτίων στο κύτος και στο κατάστρωμα σε 
ειδικά και μη ειδικά εξοπλισμένα ή κατασκευασμένα πλοία 
για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Στοιβασία οχημά¬ 
των προβλήματα Ο/Γ. Στοιβασία μοναδοποιημένων φορ¬ 
τίων. Συστάσεις ΙΜΟ. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΕΙΑΣ. 

Είδη ξυλείας. Μονάδες μέτρησης ξυλείας. Στοιβασία ξυ¬ 
λείας στα κύτη Στοιβασία ξυλείας στο κατάστρωμα σε 
πλοία με γραμμές φόρτωσης ξυλείας σύμφωνα με την ι- 
σχύουσα ΔΣΓΦ. Στοιβασία ξυλείας στο κατάστρωμα σε 
πλοία γενικού φορτίου σύμφωνα με συστάσεις του 
“Κώδικα ασφαλούς πρακτικής για τη μεταφορά ξυλείας 
στο κατάστρωμα” του ΙΜΟ. Ισχύοντες εθνικοί κανονισμοί 
(Ασκήσεις). 

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ. 

Κατηγορίες. Κίνδυνοι. Προφυλάξεις κατά τη φορτοεκ¬ 
φόρτωση γαιανθράκων. Αερισμός και γενικά μέτρα α¬ 
σφαλείας κατά τη μεταφορά τους. 
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9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. 

Ταξινόμηση και σήμανση επικινδύνων φορτίων σύμφω¬ 
να την ισχύουσα διεθνή σύμβαση 50Ι-Α5. Προφυλάξεις 
που παίρνονται κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά 
επικινδύνων φορτίων σύμφωνα με το διεθνή ναυτικό κώ¬ 
δικα μεταφοράς επικινδύνων φορτίωντου ΙΜΟ. Ισχύοντες 
εθνικοί κανονισμοί. Ιατρικός οδηγός (ΙΜΟ) πρώτων βοη¬ 
θειών για χρήση στα ατυχήμάτα από επικίνδυνα εμπορεύ¬ 
ματα. 

10. ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΘΑΒΘΟ ΡΕΑΝ). 

Πληροφορίες που περιέχονται- στο σχέδιο φόρτωσης. 

Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κα- 
τάρτηση του σχεδίου φόρτωσης. 

Ελαστικότητα του σχεδίου φόρτωσης για αντιμετώπιση 
απρόοπτων εξελίξεων στη διάρκεια φόρτωσης. 

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΨΥΞΗ. 

Ψυκτικοί χώροι. Κατηγορίες φορτίων που μεταφέρονται 

σε ψύξη προετοιμασία κυτών. Επίστρωση. Επιθεώρηση 
πριν από τη φόρτωση και σχετικά πιστοποιητικά. 
Προφυλάξεις κατά την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά. 

12. ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

Λόγοι που επιβάλλουν τον αερισμό του φορτίου. 
Συστήματα φυσικού και τεχνητού αερισμού. Πότε πρέπει 
να γίνεται ο αερισμός και πότε διακόπτεται. Για τον έλεγ¬ 
χο υγρασίας θερμοκρασίας. Επικίνδυνων αερίων οσμής 
κ.λπ. Ψυχρομετρικό διάγραμμα (Ασκήσεις). 

13. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ. 

Γραμμές φόρτωσης. Γενικές διατάξεις. Χάρτες ζωνών 

και εποχιακών περιοχών. Προσδιορισμός Θ\Λ/πλοίου σύμ¬ 
φωνα με τη γραμμή φόρτωσης (Ασκήσεις). 

14. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. 

Προσδιορισμός φορτίου όταν δίνονται η χωρητικότητα 

του κύτους και ο συντελεστής στοιβασίας. Επίδραση της 
απώλειας κυβικών. Ελεγχος αντοχής επιφανειών που 
προορίζονται για φόρτωση (Ασκήσεις). 

15. ΘΑΒΘΟ ΘΕΑΒ ΒΟΟΚ- ΒΙΘΘΙΝΘ ΡΕΑΝ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
-ΣΗΜΑΣΙΑ). 

16. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ. 

Δίκτυα σωληνώσεων φορτοεκφόρτωσης για Δ/Ξ αργού 

πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου. Δίκτυα αποστράγ¬ 
γισης, θέρμανσης και εξαερισμού. Επιστόμια και είδη 
τους. Ανακουφιστικά επιστόμια και τρόπος λειτουργίας 
τους. Αντλιοστάσια, αντλίες. Συστήματα αυτόματης απο¬ 
στράγγισης. Δεξαμενές φορτίου, κατάλοιπων (8ΕΟΡ 
ΤΑΝΚ8) και ερματισμού. Στόμια δεξαμενών, ανοίγματα 
καταμέτρησης φορτίου. Συστήματα αδρανούς αερίου, 
σκοπός χρήσης. Περιγραφή (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ). Συστήματα 
πλύσης των δεξαμενών με αργό πετρέλαιο. 
Πλεονεκτήματα πλύσης των δεξαμενών με αργό πετρέ¬ 
λαιο. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εγχειρίδιο λει¬ 
τουργίας του συστήματος (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ). Ιδιαιτερότητες 
αυτοματοποιημένων Δ/Ξ (ΟΟΝΤΒΟΕ ΡΟΟΜ). 

17. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 

Κυριώτερα χαρακτηριστικά των πετρελαιοειδών. (ΑΡΙ, 
ειδικό βάρος, πυκνότητα, θερμοκρασία, συντελεστής 
θερμικής διαστολής, πίνακες πετρελαιοειδών). 
Προσδιορισμοί βάρους και οίκου των πετρελαίων 
(Ασκήσεις). Βασικές ιδιότητες πετρελαιοειδών φορτίων 
(πίεση - σημείο ανάφλεξης - σημείο καύσης - σημείο βρα¬ 
σμού - ιξώδες - τοξικότητα - ευφλεκτικότητα). Πηγές ανά¬ 
φλεξης και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για 
την πρόληψή τους. Στατικός ηλεκτρισμός. Προετοιμασία 


φορτοεκφόρτωσης. Καταστάσεις ελέγχου ασφάλειας 
(3ΑΡΕΤΎ ΟΗΕΩΚ ΕΙ8Τ). Διαδικασίες φόρτωσης εκφόρτω- 
σης, ερματισμού, αφερματισμού. Θέρμανση φορτίου, 
διαχωρισμός φορτίου. Είσοδος και εργασία σε κλειστούς 
χώρους. Προφυλάξεις που παίρνονται. Απαλλαγή δεξα¬ 
μενών από επικίνδυνα αέρια (ΘΑδ ΕΒΕΕΙΝΘ). Οργανα μέ¬ 
τρησης υδρογονανθράκων και οξυγόνου. 

18. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΧΥΜΑ. 

Περιγραφή υγραεριοφόρων και πλοίων που μεταφέ¬ 
ρουν υγρέςτοξικές ουσίες. (ΓΕΝΙΚΑ). Μέτρα ασφαλείας 
που πρέπει να παίρνονται κατά το χειρισμό υγραερίων και 
τοξικών ουσιών χύμα. (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ). 

19. ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΑΒΡΟΕ). 

Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή - 

υγρές τοξικές ουσίες που μεταφέρονται χύμα και σε συ- 
σκευασία - απορρίματα, τήρηση βιβλίου πετρελαίου 
(ΤΥΠΟΣ Ι,ΙΙ). Τήρηση βιβλίου, φορτίου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης : 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τμήμα τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι δια¬ 
φορετικής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν 
επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 
20 μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επι¬ 
λογής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέ¬ 
πει να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. 

1. ΡΟΠΕΣ. 

Εννοια, εφαρμογές. 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ. 

Γ ενικά γιατο κέντρο βάρους. Υπολογισμός ΚΘ πλοίου με 
αφετηρία την άφορτη κατάσταση. Μεταβολές του ΚΘ 
πλοίου μετά από φόρτωση, εκφόρτωση, μετατόπιση βα¬ 
ρών. Υπολογισμός ΚΘ κυτών με γενικό φορτίο. ΧΡΗΣΗ 
ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

3. ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. 

Γενικά, κλάδοι ευστάθειας, πως δημιουργείται η ευστά¬ 
θεια. Ζεύγος στατικής ευστάθειας. Εγκάρσιο μετάκε- 
ντρο. Μετακεντρικό ύψος, τιμές ΘΜ που προβλέπονται α¬ 
πό διεθνείς κανονισμούς. Λογιστικός και πειραματικός 
προσδιορισμός μετακεντρικού ύψους. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΩΝ. 

4. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΓΡΩΝ. 

Επίδραση ελευθέρων επιφανειών υγρών στην ευστά¬ 
θεια. Υπολογισμός της διόρθωσης του μετακεντρικού ύ¬ 
ψους από ελεύθερες επιφάνειες υγρών δεξαμενών ΘΟΘ. 
Υπολογισμός διορθωμένου μετακεντρικού ύψους ΘΟΜ. 

5. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ. 

Αιτίες και επιπτώσεις. Κλίση από ασύμμετρη θέση του 
κέντρου βάρουςτου πλοίου. Κλίση εξαιτίας αρνητικού με- 
τακεντρικού ύψους. Κλίση λόγω ανέμου. Κλίση λόγω 
στροφής του πλοίου. Πείραμα ευστάθεια, τρόπος και 
σκοπός εκτελέσεώς του. Αναρτημένα βάρη. Αντιμετώπι¬ 
ση εγκαρσίων κλίσεων, ερματισμός, ασκήσεις. 

6. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ. 

Διασταυρούμενες καμπύλες ευστάθειας. Καμπύλες ΚΝ. 

Καμπύλη στατικής ευστάθειας. Χάραξη, χαρακτηριστικά 
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σημεία και διορθώσεις της. Ασκήσεις. 

7. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. 

Ορισμός και έννοια δυναμικής ευστάθειας. Απομένουσα 
δυναμική ευστάθεια. Στοιχεία δυναμικής ευστάθειας 
σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις. 

8. ΣΙΤΗΡΑ. 

Κανονισμοί σιτηρών. Συμπλήρωση εντύπου σιτηρών με 
και χωρίς πίνακα Μ.Α.Η.Μ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 

9. ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ. 

Διαγωγή. Υπολογισμός της διαμήκους θέσεως του κέ¬ 
ντρου βάρους του πλοίου. Προϋπολογισμός τελικών βυ¬ 
θισμάτων με αφετηρία το άφορτο πλοίο. Κέντρο πλευ¬ 
στότητας και η επίδραση του στη διαγωγή και τα τελικά 
βυθίσματα πλοίου. Προϋπολογισμός βυθισμάτων μετά τη 
φορτοεκφόρτωση μικροποσοτήτων καθώς και μεγάλων 
βαρών. ΤΗΙΜΜΙΝΘ - ΤΑΒϋΞ. Ασκήσεις με χρήση πινάκων 
και καμπύλών. 

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΥΘΙΣΜΑΤΑ. 

Διορθώσεις, καθέτων, κάμψης, διαγωγής, πυκνότητας, 

Ασκήσεις. 

Κατά την εκπαίδευση σε πρακτικές εφαρμογές και ερ¬ 
γαστήρια θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 
σπουδαστές. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣΒ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. 

1. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΟΙΩΝ. 

ΤΥΠΟΙ: Φορτωτές - Γερανοί - Γερανογέφυρες - 
Ανελκυστήρες - Βαρούλκα - Μηχανοκίνητη σκάλα πλοη¬ 
γού. (Τρόποι χρήσης και μέτρα ασφαλείας, έλεγχος και 
συντήρηση). Τάσεις που αναπτύσονται στον εξαρτισμό 
των ανυψωτικών μέσων. 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ. 

Προγραμματισμός εργασιών και τρόπος συντήρησης 
σκάφους. Είδη χρωμάτων και τρόποι χρήσης τους. 
Δεξαμενισμός πλοίου (Προετοιμασίες για τακτικό και έ¬ 
κτακτο δεξαμενισμό). Προγραμματισμός και εργασίες 
κατά το δεξαμενισμό. 

3. ΕΛΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα διαφόρων τύπων σε σχέση 
με τους χειρισμούς των πλοίων. Ελικα - είδη ελικών - τρό¬ 
πος αξιοποίησης των διαφόρων ειδών ελίκων για το χειρι¬ 
σμό των πλοίων. Πηδάλιο στροφής και στοιχεία του. 
Πινακίδιο στοιχείων κύκλου στροφής. ΟΒΑ8Η 3ΤΟΡ. 
ΜΑΝΟΕυνΒΙΝΘ ΟΑΤΑ. Εκτίμηση αναμενόμενης συμπε¬ 
ριφοράς πλοίου με κίνηση πρόσω, ανάποδα ή κράτει σε 
σχέση με την επήρρεια ρεύματος, ανέμου ή κυματισμού. 
Εννοιες 501ΙΑΤ- δυΟΤΙΟΝ - ΟϋδΗΙΟΝ. Επίδραση που α¬ 
ναμένεται σε αβαθή ή στενά. Προληπτικές ενέργειες για 
την αντιμετώπισή τους. Αλληλοεπίδραση διερχομένων 
πλοίων (ΙΝΤΕΒΑΘΤΙΟΝ). 


4. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ. 

Τρόποι που επενεργούν, τα μέσα πρόσδεσης. 
Παράγοντες που προσδιορίζουν τον αριθμό, το είδος και 
τη θέση των μέσων πρόσδεσης. Μέτρα ασφαλείας εξωτε¬ 
ρικής κλίμακας πλοίου. Προληπτικά μέτρα ασφαλείας 
προσωπικού κατά τους χειρισμούς του πλοίου. Προετοι¬ 
μασία για είσοδο σε λεκάνη. Μέτρα ασφαλούς διέλευσης. 

5. ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ. 

Σήμανση κλειδιών αλυσίδας - συντήρηση μέσων αγκυ¬ 
ροβολιάς. Παράγοντες που προσδιορίζουν το κατάλληλο 
έκταμα. Αγκυροβολιά με μια ή δύο άγκυρες. 
Μειονεκτήματα - Πλεονεκτήματα. Επαρση - συνεννόηση 
με γέφυρα. Τρόποι απελευθέρωσης άγκυρας που έχει 
μπλεχτεί με άλλη αλυσίδα ή εμπόδιο. Ειδικές περιπτώσεις 
χρησιμοποίησης των αγκυρών. (Πρυμνοδέτηση - λέντια - 
πλαγιοδέτηση - αγκυροβολιά εντός ποταμού). 

6. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ. 

Ρυμούλκηση σε περιορισμένους χώρους και ανοικτή θά¬ 
λασσα. Μέτρα ασφάλειας στη ρυμούλκηση. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ. 

Αντίμονη-πόδιση. Χειρισμοί πλοίου που αδυνατεί να κυ¬ 
βερνηθεί. 

8. ΤΑΞΕΙΔΙ ΣΕ ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

Προφυλάξεις έλικας και πηδαλίου. Χειρισμοί πλοίου σε 

πάγο. Πρακτικά μέτρα πρόληψης για συσσώρευση πά¬ 
γων στο πλοίο. Προφυλάξεις μέσων πρόσδεσης και αγκυ¬ 
ροβολιάς. 

9. ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ. 

Εκούσια προσάραξη (ενέργειαπρο και μετά). 

Ακούσια προσάραξη (ενέργειες για επανάπλευση πλοί¬ 
ου με ή χωρίς βοήθεια). 

10. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ. -Ενέργειες και μέτρα μετά τη σύ¬ 
γκρουση. 

11. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. 

Διαδικασίες διάσωσης ανθρώπου που έπεσε στη θάλασ¬ 
σα. Προφυλάξεις κατά τους ελιγμούς για την ασφαλή και 
ταχεία καθαίρεση σωσιβίου λέμβου σε κακοκαιρία. 

12. ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΣΤΕΡΙΑ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης : 1 ώρα. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

1.ΙΜΟ (Ορισμός - Σκοπός - Αποστολή - Συμβούλια). 

2.301Α3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. 

2.1. ΣΗΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟ¬ 
ΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

2.2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΠΑΓΩΝ. 

2.3. ΠΑΓΟΙ - ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ Β. ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΟΥ. 

2.4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ (ΜΕΒ3ΑΓ) ΣΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ. 
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2.5. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΕΡΙΒΒ - ΣΚΑΛΑ ΠΛΟΗΓΟΥ. 

2.6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΗΔΑΛΙΟ - ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΠΗΔΑΛΙΟ. 

2.7. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΣΗΜΑΤΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. 

2.8. ΠΛΟΙΑ ΚΑΙΡΟΥ. 

2.9. ΑΜνΕΗ. 

2.10..ΝΕΜΕΟΒΙ, 

2.11. Ενέργειες για μεταφορά ασθενούς με ελικόπτερο. 

3. 50ΕΑ5 ΚΕΦ. III ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. 

3.1. Πίνακας διαίρεσης πληρώματος και επιβατών σε πε¬ 
ρίπτωση εγκατάλειψης και πυρκαιάς πλοίου - Μέτρα και 
οδηγίες ανάγκης - ΓΥΜΝΑΣΙΑ. 

4. Υποχρεώσεις πλοιάρχου και πληρώματος για την πα¬ 
ροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα 
(κατάτο εθνικό και διεθνές δίκαιο). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Κατά την ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων θα δίνεται ι¬ 
διαίτερη έμφαση στα μέτρα που πρέπει να παίρνονται για 
την ασφάλεια του προσωπικού. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣΒ 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο Δ.Κ.Α.Σ. 

1. Το περιεχόμενο του ΔΚΑΣ θεωρείται γνωστό. 

2. Η διδασκαλία θα περιορίζεται στην ερμηνεία και μόνο 
των κανόνωντου Δ.Κ.Α.Σ. όπως αυτοί διαμορφώνονται α¬ 
πάτη Διεθνή νομοθεσία. 

3. Η ερμηνεία κάθε κανόνα να συνοδεύεται από σχετικό 
παράδειγμα (κατά προτίμηση από δεδικασμένες υποθέ¬ 
σεις). 

4. Σημασία θαλασσίων ζωνών (ΜΑΒΙΤΙΜΕ ΖΟΝΕ3) και δι¬ 
καιοδοσία παράκτιων κρατών. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 80 Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες. 

Αριθμός ερωτήσεων : τουλάχιστον 25 ερωτήσεις που 
μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ ΙοΤΕΧΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ. 

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ. 

1. Βασικά ναυπηγικά σχέδια πλοίου. (Σχέδιο γραμμών, 
Σχέδιο δυνατοτήτων πλοίου, Σχέδιο διάταξης, 
Υδροστατικό διάγραμμα, Παραμετρικές καμπύλες ευ¬ 
στάθειας, Σχέδιο αναπτύγματος ελασμάτων, 
Κατασκευαστικό σχέδιο μέσης τομής, Κατασκευαστικές 
πλάγιες όψεις και καταστρώματα). 

2. Κατασκευή απλού πυθμένα - Διπυθμένα - Τύπου ε¬ 
δρών. 

3. “ περιβλήματος σκάφους και σύστημα νομέων. 


4. “ καταστρωμάτων - Είδη καταστρωμάτων. 

5. “ φρακτών (επίπεδες - κυματοειδείς) Είδη φρακτών. 

6. “ πλωραίου και πρυμνού τμήματος. 

7. “ υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων. 

8. Εξοπλισμός πλοίου. 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΛΟΙΟΥ. 

1. Αντοχή υλικών - Κατασκευών. 

2. Καταπονήσεις υλικού Κατασκευών. (Εφελκυσμός - 
Θλίψη - Διάτμηση - Κάμψη - Εσωτερικές και εξωτερικές 
δυνάμεις). 

3. Τέμνουσα δύναμη - Καμππκή ροπή (αριθμητικά παρα¬ 
δείγματα). 

4. Τέμνουσες δυνάμεις και καμπτική ροπή απλής αμφιέ- 
ριστης δοκού. 

α. συγκεντρωμένο φορτίο, β. κατανεμημένο φορτίο (α- 
ριθ. παραδείγ.). 

5. Τέμνουσες δυνάμεις και καμπτικές ροπές επιλεγμέ¬ 
νων εγκάρσιων τομών σκάφους (Αριθμητικά παραδείγμα¬ 
τα φορτηγίδων) - Επίδραση διαμήκους, κατανομή φορ¬ 
τίων. 

6. Διαγράμματα καμπύλες στη διαμήκη αντοχή του πλοί¬ 
ου. 

7. Διαμήκη αντοχή του πλοίου σε κυμάτισμά (ειδικές πε¬ 
ριπτώσεις συντονισμού - συγχρονισμού). 

8. Ελεγχος διαμήκους αντοχής του πλοίου - Μέθοδος 
ΜΙΙΒΒΑΥ. 

9. Ναυπηγικά υλικά. 

10. Παραμόρφωση των υλικών - (Ελαστική Πλαστική - 
Ορια). 

11. Τάση (εφελκυσμού - θλίψης - διάτμησης) . 

12. Επιτρεπόμενη τάση - Συντελεστές ασφάλειας. 

13. Ροπή επιφάνειας - Ουδέτερος άξονας. 

14. Ροπή αδράνειας. 

15. Ροπή αντίστασης. 

16. Καμπτική τάση. 

17. Εύρεση καμπτικής τάσης στο πλοίο (Παραδείγματα 
σε πλοία). Σύγκριση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της. 

18. Καμπτικό Βέλος. 

19. Θερμική καταπόνηση του πλοίου - Αντίστοιχο βέλος 
κάμψης. 

20. Χρήση υπολογιστών κόπωσης πλοίου (παράδειγμα 
ΙΟΑϋ ΜΑ5ΤΕΒ ΟΟΜΡϋΤΕΒ). 

Γ. ΜΗΧΑΝΕΣ. 

1. Βασικές αρχές λειτουργίας μηχανών ϋΙΕ5ΕΕ. 

2. “ ““ ατμοστροβίλων. 

3. Βοηθητικά μηχανήματα που εξυπηρετούν μία ατμο¬ 
στρόβιλο- εγκατάσταση. 

4. “ “ ““ μία Δηζελοεγκατάσταση. 

5. “ “ σκάφους ανάλογα με κάθε τύπο πλοίου. 

6. Καύσιμα - Λιπαντικά. 

7. Αντλίες, είδη αντλιών, μανομετρικά ύψη αναρρόφηση 
- Κατάθλιψη. 

8. Εργο - Ισχύς Ενέργεια Μηχανών. 

9. Καθοδική προστασία σκάφους. 

Κατά τις πρακτικές εφαρμογές και τα εργαστήρια θα α¬ 
ντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδαστές το πο¬ 
λύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης : 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι- 
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κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή του. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ. 

1 .Ατμόσφαιρα της γής. 

Γενικά, φυσική και χημική δομή της ατμόσφαιρας, ιονό¬ 
σφαιρα. 

2.Θερμοκρασία του αέρα. 

Πηγές θερμότητας, μεταβολή της θερμοκρασίας του α¬ 
έρα με το ύψος ημερήσια και ετήσια μεταβολή της θερ¬ 
μοκρασίας του αέρα, διανομή της θερμοκρασίας του αέ¬ 
ρα πάνω στη γή, θερμοκρασία Ωκεανών και θερμοκρα¬ 
σίας της θάλασσας και του αέρα. 

3-Ατμοσφαιρική πίεση. 

Γ ενικά, μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος, 
ημερήσια και ετήσια μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίε¬ 
σης, ισοβαρείς καμπύλες και κύριες μορφές τους, βαρο¬ 
βαθμίδα, βαρομετρική τάση, βαρομετρικά όργανα. 

4.Ανεμος. 

Γενικά, γεοστροφικός άνεμος, άνεμος βαροβαθμίδας, 
επίδραση της τριβής στον άνεμο, νόμος ΒϋΥδ - ΒΑΙΙΟΤ, 
ανεμόμετρα, ανεμοδείκτες, κλίμακα ΒΕυΡΟΒΤ, φαινόμε- 
νος άνεμος. 

δ.Ατμοσφαιρικές διαταράξεις. 

Αέριες μάζες, μετωπικές επιφάνειες και μέτωπα, υφέ¬ 
σεις (μετωπικές θερμές, ορογραφικές) αντικυκλώνες 
(μόνιμοι, εποχιακοί, κινητοί, ψυχροί, θερμοί) τροπικοί κυ¬ 
κλώνες (δημιουργία, εξέλιξη, χειριστό και επικίνδυνο ημι¬ 
κύκλιο, αίτια, περιοχές, εποχές, χαρακτηριστικά γνωρί¬ 
σματα, προγνωστικά για τη προσέγγιση τροπικού κυκλώ- 
νος, χειρισμοί αποφυγής του κέντρου του κυκλώνος) 
σίφωνες ξηράς και θάλασσας, καταιγίδες. 

6. Το νερό στην ατμόσφαιρα της γής. 

Εξάτμιση, υγρασία του αέρα, νέφη, ομίχλη (διάκριση ο¬ 
μίχλης, γεωγραφική διανομή της ομίχλης) νετός, δρόσος, 
πάχνη. 

7. Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, συστήματα α¬ 
νέμων, γεωγραφική διανομή των ατμοσφαιρικών πιέσεων. 
Διανομή των ατμοσφαιρικών πιέσεων, γενικοί άνεμοι, το¬ 
πικοί άνεμοι. 

8. Ωκεάνια ρεύματα. 

Αιτία γέννησης, περιοχές κυκλοφορίας, ωκεάνιων ρευ¬ 
μάτων, επίδραση ρευμάτων στη διαμόρφωση του καιρού 
και κλίματος της περιοχής. 

9. Ανάλυση και πρόγνωση του καιρού. 

Τα στάδια για την πρόγνωση του καιρού, πρόγνωση και¬ 
ρού με τα μέσα του πλοίου, μελέτη και ερμηνεία των χαρ¬ 
τών καιρού, εκτίμηση ανέμων από τους χάρτες καιρού. 

10. Οπτικά φαινόμενα της ατμόσφαιρας. 

Αλλως, στέμματα, ίρις, πολικό σέλας, αντικατοπτρι¬ 
σμός, ζωδιακό φώς. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2ω 30λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 


τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ - 
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ. 

Α. Νηογνώμονες. 

1. α) Τί είναι νηογνώμονες, ποιος ο σκοπός τους και ποιά 
η αποστολή του. 

β) Διεθνώς αναγνωρισμένοι νηογνώμονες. 

γ) Ε.Ε.Π. (σκοπός της - αποστολή και οργάνωσή της). 

2. Πιστοποιητικά: ονοματολογία (Ελληνική και Αγγλική). 

- Διαχωρισμός τους για ταξίδια εσωτερικού και εξωτερι¬ 
κού. 

- Διάρκεια ισχύος τους και ποιό τομές του πλοίου καλύ¬ 
πτει το καθένα (γενικά). 

Β. Εκμετάλλευση πλοίου. 

1. Τρόποι ναύλωσης πλοίων - τυποποιημένα ναυλοσύμ¬ 
φωνα και ποιοι οργανισμοί τα συνάσσουν - ανάγνωση και 
ανάλυση των όρων δύο αντιπροσωπευτικών τύπων ναυ¬ 
λοσυμφώνων (π.χ. ΟΑΝΟΟΝ-ΒΑΙΤΙΜΕ) - ιδιαιτερότητες 
πλοίων τακτικών γραμμών. 

2. Αξιοπλοία. 

Τί είναι αξιόπλοο πλοίο (3ΕΑ\Λ/ΟΒΤΗΥ 
ΟΑΒΟΟννΟΗΤΗΥ). Συνέπειες αναξιοπλοίας 
(υΝ5ΕΑ\Λ/ΟΒΤΗΙΝΕδ5). 

3. Ετοιμότητα πλοίου. 

Καταλληλότητα καί ετοιμότητα κυτών για παραλαβή 
φορτίου. Επιστολή ετοιμότητας, σε ποιόν και πότε επιδί¬ 
δεται - αφιχθέν πλοίο - έναρξη χρόνου αναμονής - απόρ¬ 
ριψη επιστολής ετοιμότητας. 

4. Φόρτωση. 

Καθυστέρηση έναρξης φόρτωσης - στοιβαδόροι και ευ¬ 
θύνες τους. Προσκόμιση ακατάλληλου φορτίου για φόρ¬ 
τωση - αποδείξεις υποπλοιάρχου (ΜΑΤΕ’δ ΒΕΟΕΙΡΤδ) - 
Ποιά η σπουδαιότητά τους - ζημιές στοιβαδόρων στο 
πλοίο ή και το φορτίο - ενέργειες υποπλοιάρχου -παρακο¬ 
λούθηση στοιβασίας και συνέπειες κακής στοιβασίας, βι- 
ντσιέρηδες. 

5. Τέγος φόρτωσης. 

ΩΕΑΩ ΕΒΕΙΟΗΤ - ΤΑϋ_Υ δΗΕΕΤδ -δΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΡ 
ΡΑΟΤδ - ΟΑΒΟΟ ΜΑΝΙΡΕδΤδ, ΟΑΒΘΟ ΑΝΩ ΟΟΝΤΑΙΝΕΒ 
ϋ3Τ - Φορτωτική, τί είναι και πόσες υπογράφει (περιλη¬ 
πτικά) - συσχετισμός Β/ί με ΜΑΤΕ’δ ΒΕΟΕΙΡΤδ - Φορτία 
καταστρώματος - σχετική παρατήρηση στα ΜΑΤΕ’δ 
ΒΕΟΕΙΡΤδ. 

6. Απόπλους. 

Ερευνα για λαθρεπιβάτες - προετοιμασία πλοίου από 
πλευράς αξιοπλοίας (ΗΑΤΟΗΕδ, ΩΕΒΒΙΟΚδ, ΟΒΑΝΕδ, 
νΕΝΤΙΕΑΤΟΒδ, ννΕΑΤΗΕΒΤΙΟΗΤ ΟΟΜΡΑΒΤΜΕΝΤδ, 
ΝΑνίΘΑΤΙΟΝΑΕ ΑΙΩδ και ΕΟυίΡΜΕΝΤ, ΒΙί,ΟΕδ και 
δΟΙΙΝΩΙΝΟ ΡΙΡΕδ, ΒΑΙ_Ι_ΑδΤΑΝΩ ΑΝΩ ΡΒΕ3Η νΥΑΤΕΒ 
κλπ. - Συνεχής φροντίδα του φορτίου κατά το ταξίδι. 

7. Παρέκκλιση. 

Τί είναι παρέκκλιση - δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη 
- συνέπειες αδικαιολόγητης παρέκκλισης. 

8. Εκτακτα γεγονότα κατά το ταξίδι. 

Ενέργειες μετά την ανακάλυψη λαθρεπιβάτη - προσά- 
ραξη - πυρκαϊά - ζημιά στο φορτίο - έκτκτη προσέγγιση σε 
λιμάνι καταφυγής. 
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9. Διαμαρτυρίες (ΡΒΟΤΕ3Τ3). 

Πότε και που γίνεται η διαμαρτυρία - Περίπτωση 
Ελληνικών λιμανιών. 

10. Διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων 
υποπλοιάρχου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2ω 30λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων- ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

Α. ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

1. Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, Ποινικός 
Κώδικας και Ποινικοί Νόμοι. 

α. Ορια εφαρμογής. 

β. Ποινικές διατάξεις ΚΔΝΔ: Ειδικά Ναυτικά εγκλήματα. 
Ανάλυση μόνο των εγκλημάτων (I) της παράνομης αποιυ- 
σίας, (II) εγκατάλειψης θέσης, (III) λιποταξίας, (IV) ανυ¬ 
πακοής, (V) στάσης, (VI) κατάχρησης εξουσίας, (VII) πα¬ 
ράβασης πλοιάρχου σε ώρα κινδύνου, (VIII) προσφυγής 
σε ξένες Αρχές, (IX) κλοπής και φθοράς φορτίου ή εξο¬ 
πλισμού του πλοίου, (X) παράβασης καν/σμού προς απο¬ 
φυγήν συγκρούσεως. 

γ. Πειθαρχικά παραπτώματα πλοιάρχου και πληρώμα¬ 
τος (απαρίθ μηση). Πειθαρχικά όργανα, ποινολόγιο, πει¬ 
θαρχικές ποινές ένδικα μέσα (περιληπτικά). 

δ. Μερικές διατάξεις από τον Ποινικό Κώδικα και άλλους 
Ποινικούς Νόμους: Στοιχεία για τα εγκλήματα: (I) 
Διατάραξη ασφάλειας σιδηροδρόμων πλοίων και αερο¬ 
σκαφών (αρθρ.291 ΠΚ), (II) Εκθεση πλοίου σε κίνδυνο δια 
λαθρεμπορίου (αρθρ.297 ΠΚ), (III) Εμπρησμός και ε¬ 
μπρησμός από αμέλεια (αρθρ.264 και 266 ΠΚ), (IV) 
Εκρηξη από πρόθεση ή αμέλεια (270,271 ΠΚ), (VI) 
Παράνομη μεταφορά και διαμετακόμιση όπλων, εκρηκτι¬ 
κών υλών κλπ. (Ν.495 και ΠΔ413/77), (VII) 

Πρόκληση ναυαγίου (αρθρ.277 και 278 ΠΚ), (VIII) σωμα¬ 
τική βλάβη και ανθρωποκτονία από αμέλεια (αρθρ.314 
ΠΚ και 302 ΠΚ) σε συνδυασμό με τον κανονισμό πρόλη¬ 
ψης εργατικών ατυχημάτων στα πλοία και λοιπούς κανο- 
νισμούς(50ΕΑ5 κ.λπ.) για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας 
κ.λπ. 

ε. Σύνθεση προσωπικού των πλοίων. Οργανική σύνθεση. 
Ελλιπής κατά προσόντα ή / και αριθμό σύνθεση - Ειδική 
σύνθεση - Ελεγχος οργανικής σύνθεσης ελληνικών και 
ξένων εμπορικών πλοίων - Απαγόρευση απόπλου. 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Φ/Γ ΚΑΙ Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ. 

Καθήκοντα και ευθύνες υπάρχου και υποπλοιάρχου ελ¬ 
ληνικού Ε/Γ πλοίου. Καθήκοντα και ευθύνες υποπλοιάρ¬ 
χου, ναυκλήρου, ξυλουργού, αντλιωρού, θαλαμηπόλου, 
μαγείρου, ναύτη, ναυτόπαιδα, βοηθ.θαλ/λου, σύμφωνα 
με τον Κ.Ε.Υ. Φ/Γ πλοίων και τις (διάφορες) συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν. 

3. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 

α. Για τον εφοδιασμό των εμπορικών πλοίων με φάρμα¬ 


κα και υγειονομικό υλικό, 
β. Φορτώσεις, 
γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

δ. Εφοδιασμός από ΥΕΝ/ΔΕΕΠ 

4. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΟΙΟΥ. 

Α. Ημερολόγια. 

Β. Ναυτολόγιο. 

Γ. Βιβλίο Επιτροπής Τροφίμων, Βιβλίο υπερωριών. 

Δ. Βιβλίο Επιθεωρήσεων & Γυμνασίων 

5. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 

Δ.Σ. που κυρώθηκαν από την Ελλάδα και ισχύουν διε¬ 
θνώς. Κράτη που τις έχουν επικυρώσει. Η Υγειονομική 
Υπηρεσία στην Ελλάδα. Υγειονομικές Υποχρεώσεις πλοί¬ 
ων κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα το διάπλου τους α¬ 
πό τα Ελληνικά χωρικά ύδατα, την αναγκαστική προσόρ- 
μισή τους σε ελληνικό λιμάνι ή όρμο και την αναχώρησή 
τους για το εξωτερικό χορήγηση ελευθε ροκοινωνίας τη- 
λεγραφικώς ή μετά από διατυπώσεις. 

6. ΔΙΕΟΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 
α. Εννοια. 

β. Αιγιαλίτιδα ζώνη. Αβλαβής διέλευση. Δικαιώματα και 
περιορισμοί παράκτιου Κράτους (Παραδείγματα: 5ΑΙΝΤ 
ΕΑΙΙΒΕΝΟΕ ΡΑ35ΑΘΕ, Ελλάδα, Μάγχη κλπ) ΤΒΑΡΡΙΟ 
ΙΔΝΕ5. 

γ. Ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα. 

Β.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 

1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΙΝΔ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Σ.Ν.Ε. 

α. Πλοιάρχου και πληρώματος - Κατάρτιση - Λύση, 
β. Αποζημίωση. 

γ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ναυτικού από τη 
σύμβαση ναυτολόγησης, 
δ. Ευθύνη εργοδότη - πλοιοκτήτη - εκπροσώπου, 
ε. Παραγραφές απαιτήσεων από ναυτική εργασία. 

2. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 

α. Περιεχόμενο προστασίας - Νοσηλεία - Μισθός ασθέ¬ 
νειας. 

β. Ασθένεια μετά τη λήξη της συμβάσεως ναυτολογήσε- 
ως. 

γ. Προθεσμία εγέρσεως αγωγής - Πραγματογνωμοσύνη. 

3. ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. 

α. Εννοια ατυχήματος. Περιπτώσεις από την νομολογία, 
β. Αποζημίωση. 

4. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (αρθρ.914 ΑΚ). 

α. Σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίου από υπαιτιότητά 
του. 

β. Σε περίπτωση ναυτεργατικού ατυχήματος τρίτου από 
υπαιτιότητά του. 

γ. Οταν είναι υπαίτιος για ζημιά στο φορτίο. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά. 

Διάρκεια εξέτασης: 2ω 30λ. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορετι¬ 
κής βαθμολογικής αξίας. Καμιά όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία περισσότερο από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής. Οι απαντήσεις των προβλημάτων- ασκήσεων πρέπει 
να δικαιολογούνται με την επίλυσή τους. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. 

(Διδάσκεται και στους τέσσερις κύκλους. Εξετάζεται με- 
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τάτην φοίτηση και στους τέσσερις κύκλους). 

1. Ερωτήσεις και απαντήσεις θεμάτων καθημερινής ζω¬ 
ής στην εργασία - ορθογραφία - ανάπτυξη παραγράφων - 
αναγνωστική κατανόση - συνομιλία. 

2. Γενική ορολογία του ναυτικού περιβάλλοντος. 

3. Ορολογία, κείμενα και διάλογος με θέματα: 

Τύποι, δομές και διάταξη χώρων πλοίου. Εξοπλισμός α¬ 
σφάλειας επιβατών Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας. Ενέργειες 
και χειρισμοί για την ασφάλεια και τη διάσωση του πλοίου. 
Χειρισμοί και χρήση του εξοπλισμού για τη ναυσιπλοΐα. 
Μετεωρολογία και κλιματικά φαινόμενα. Ελικόπτερα. 
Αλιεία. Στοιχεία υγιεινής νοσηλείας. Διάσωση και ρυ¬ 
μούλκηση πλοίου. Υποχρεώσεις κατά την είσοδο σε λιμά¬ 
νι. Φορτώσεις, σχετικός εξοπλισμός και χειρισμοί. 
Προστασία περιβάλλοντος, επικίνδυνα φορτία. Χρήση λε¬ 
ξιλογίου ΙΜΟ και μηνυμάτων 8ΕΑ5ΡΕΑΚ με έμφαση στα 
θέματα που έχουν σχέση με περιστατικά κινδύνου επεί¬ 
γοντος και ασφάλειας του πλοίου. 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και Προφορικά. 

Διάρκεια εξέτασης : Γ ραπτά 2 ώρες, Προφορικά ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής 
βαθμολογίας. 

α) Γραπτή εξέταση: 

1. Ελεύθερη μετάφραση Αγγλικού κειμένου Ναυτικού ή 
Ναυτιλιακού κειμένου που αποτελείται από 600 περίπου 
γράμματα. Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έντυπο στους 
σπουδαστές. 

2. Μετάφραση 30 ναυτικών ή ναυτιλιακών προτάσεων ή 
όρων από τα Ελληνικά στα Αγγλικά. 

3. Τήρηση ημερολογίου γέφυρας με ορισμένα εκάστοτε 
συμβάντα στα Αγγλικά ή απάντηση σε δέκα Αγγλικές ε¬ 
ρωτήσεις στα Αγγλικά. 

β) Προφορική εξέταση: 

1. Απόδοση στα Αγγλικά της έννοιας ενός Αγγλικού κει¬ 
μένου τουλάχιστον 10 στίχων που το διαβάζει ο εξετα¬ 
στής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικό μέσον. 

2. Απάντηση σε 5 τουλάχιστον ερωτήματα για θέματα 
της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 
ΚΥΚΛΟΣΔ 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Α.483 ΤΗΣ 8ΤΟ\Α//1978 
ΤΟΥ ΙΜΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

ΚΥΚΛΟΣ Δ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΡΑΝΤΑΡ (ΒΑΟΑΒ). 

1. Θεμελιώδης θεωρία. Θεμελιώδεις αρχές λειτουργία 
του ΒΑϋΑΒ (ιδιότητες ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων), γε¬ 
νικό διάγραμμα κυκλωμάτων ΒΑΟΑΒ, φάσεις λειτουργίας 
του ΒΑϋΑΒ, παραγωγή και εκπομπή παλμών επάνοδος η- 
χούς, λήψη και εμφάνιση στόχου. Πομπός: λειτουργία κυ¬ 
κλώματος, πυροδότηση παλμού (ΤΒΙΘΘΕΒ). Λειτουργία 
διαμορφωτή, μάγνετρον. Κυματαγωγοί γενικά. Κεραίες 
και διάφοροι τύποι κεραιών. Δέκτης. Διακόπτης, εκπο¬ 
μπής λήψεως (Τ/Β 8\Λ/ΙΤ0Η), μεικτής συχνοτήτων. 
Ενδιάμεση ενίσχυση και εμφάνιση ηχούς. Ενδείκτης. 
Καθοδική λυχνία. Εμφάνιση εικόνας (ΡΒΕ8ΕΝΤΑΤΙΟΝ- 
ΜΟϋΕ) σχετικής κίνησης (ΤΒυΕ ΜΟΤΙΟΝ). Διαφορές στα 
ανωτέρω συστήματα εμφάνισης της εικόνας. 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκάστης. Ασφαλείς α¬ 
ποστάσεις. (Επεξήγηση ότι τα αμοιβά εξαρτήματα των 


ΒΑΟΑΒ να μην αποθηκεύονται κοντά στις μαγνητικές πυ¬ 
ξίδες από την ενδεικνυόμενη απόσταση. Κίνδυνοι ακτινο¬ 
βολίας και προφύλαξη. 

Χαρακτηριστικά του ΒΑΟΑΒ (σε συνάρτηση μέγιστης 
εμβέλειας και Σ.Ε.Π. απόσταση ανίχνευσης και εκπεμπό- 
μενης ενέργειας, ισχύ και μήκος παλμού) και σε συνάρτη¬ 
ση μικρότερης απόστασης και μήκος παλμού. Περιγραφή 
των επιδράσεων στις διοπτεύσεις και αποστάσεις από το 
εύρος δέσμης, σφάλμα γραμμής πλώρης, σφάλμα κε- 
ντραρίσματος της εικόνας ανέμισμα πλώρης, μεταβλη¬ 
τού σημειωτή αποστάσεων (νΒΜ), παράλλαξης. 
Εξάρτηση της διόπτευσης και απόστασης από το εύρος 
δέσμης, κηλίδας, μεγέθους Ρ.Ρ.Ι. ΤυΒΕ, μήκους παλμού 
και ΘΑΙΝ. Εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στην ανί¬ 
χνευση του ΒΑΟΑΒ. (Ορίζων ΒΑΟΑΒ, σε συνάρτηση θέ- 
σεως κεραίας και απόστασης διάθλασης, επίδραση βρο¬ 
χής, χαλάζι χιονιού, ομίχλης). Επεξηγήσεις τομέων σκιάς 
και σκοτεινών τομέων σε συνάρτηση της θέσεως της κε¬ 
ραίας. 

Ανακλαστικές αρετές στόχων (επίδραση σχήματος, μέ¬ 
γεθος της ύλης κατασκευής). Χρήση του ΘΙΘΤΤΕΒ συ¬ 
νάρτηση της σαφήνειας του στόχου. Παράγοντες οι ο¬ 
ποίοι προξενούν ψευδοηχούς στην οθόνη ΒΑΟΑΒ. 
Επιδράσεις στην καλή λειτουργία του ΒΑΟΑΒ από καλώ¬ 
δια μεταφοράς ισχύος, γέφυρας ποταμών,και εκβολές 
(15 ώρες). 

2. Ρύθμιση και συντήρηση, (επίδειξη και χρήση των κύ¬ 
ριων κομβίωντου ΒΑΟΑΒ. Τρόπος λειτουργίας και ρύθμι¬ 
σης εκάστου κομβίου προς επίτευξη καλύτερης εικόνας). 
Μέτρηση διοπτεύσεων και αποστάσεων (επίδειξη αυτών, 
έλεγχος σφάλματος στις διοπτεύσεις και αποστάσεις). 
Χαρακτηριστικά στοιχεία απόδοσης ναυτικού ΒΑΟΑΒ. 
Πρότυπα (3ΤΑΝΟΑΒ03) ναυτικού ΒΑΟΑΒ παραδεκτά α¬ 
πό τους διεθνείς κανονισμούς. Εικόνα ΒΑΟΑΒ και η σα¬ 
φήνεια της. Εξήγηση του σκοπού και της χρήσης του 
ΡΕΒΡΟΜΑΝΘΕ ΜΟΝΙΤΟΒ. (12ώρες). 

3. Υποτύπωση, (τρίγωνο σχετικής κίνησης, σχεδίαση, 
πορεία, ταχύτητα και άποψη των “άλλων πλοίων”, τρίγω¬ 
νο χειρισμών, η επίδραση των αλλαγών πορείας, ταχύτη¬ 
τας στην οθόνη. ΘΡΑ, ΤΘΡΑ. Αληθινή υποτύπωση. 
Ανακλαστικός υποτυπωτής, χρησιμοποίηση φύλλων υπο- 
τυπώσεως. (15 ώρες). 

4. Χρήση του ΒΑΟΑΒ στην Ναυσιπλοΐα. (Το ΒΑΟΑΒ για 
την εύρεση του στίγματος, ανακλαστήρες ΒΑΟΑΒ, 
ΒΑΘΟΝ, ΒΑΜΑΒΚ. Μηχανικός ΘΙΙΒδΟΒ διοπτεύσεων και 
χρήση αυτού). (16 ώρες). 

5. Αρωγή του ΒΑΟΑΒ στην αποφυγή σύγκρουσης. 
(Χρήση του ΒΑΟΑΒ εν σχέσει προς τον ισχύοντα εκάατο- 
τε κανονισμό αποφυγής σύγκρουσης) (8 ώρες). 

6. Οι σπουδαστές εξασκώνται στις συσκευές ΒΑΟΑΒ, ώ¬ 
στε να δύναται να επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέ¬ 
σματα από πλευράς σαφήνειας της εικόνας και αναγνώ¬ 
ρισης των διαφόρων στόχων, σε εικόνα δυναμικής πα¬ 
ρουσίασης. Συνίσταται να δώσει ο εκπαιδευτής μεγάλη 
βαρύτητα στη χρήση και απολαβή της συσκευής ΒΑΟΑΒ. 
Την ανίχνευση και σωστή ερμηνεία των πληροφοριών που 
μας δίνει το ΒΑΟΑΒ, τους κινδύνους απάτην ρύθμιση των 
κομβίων του και γενικά την εκμετάλλευση του ΒΑΟΑΒ. (4 
ώρες). 

Οι πρακτικές εφαρμογές να γίνονται σε ΒΑϋΑΒ 
δΙΜΙΙΙΑΤΟΒδ (εφόσον διαθέτει το κέντρο εκπαίδευσης). 
Η χρήση και η επίδειξη μιας συσκευής ΒΑϋΑΒ να γίνεται 
σε εικόνα δυναμικής παρουσίασης από έναν εκπαιδευτή 
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και όχι περισσότερους από 6 σπουδαστές, εάν λειτουρ¬ 
γεί και δεύτερη συσκευή να παρίσταται και ένας βοηθός. 

ΚΥΚΛΟΣ Δ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ - ΓΟΠΑΝ - ϋΕΟΟΑ - 
ΟΜΕΟΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1. ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ. 

1.1 Αρχή και λειτουργία ραδιογωνιομέτρου. Κεραία Ρ/Γ 
σταθερού και περιστρεφομένου πλαισίου. Κεραία έννοι¬ 
ας. Διαγράμματα λήψης από κεραίες ραδιογωνιομέτρου. 
Τρόπος άρσης αμφιβολίας 180χ. 

1.2. Τύποι ραδιογωνιομέτρων (οπτικής ή ακουστικής έν¬ 
δειξης καθώς και διά καθολικής λυχνίας) .Τύπος αυτόμα¬ 
της λήψης της ράδιο διόπτευσης. 

1.3. Σφάλματα ραδιογωνιομέτρου, κελύφους 
(ΟΑϋΒΠΑΤΙΟΝ) και υπερκατασκευασμάτων πλοίου, πό¬ 
λωσης και ακτογραμμής. Τρόπος υπολογισμού και αντι¬ 
στάθμισης τούτων. 

1.4. Μετατροπή ραδιοδιόπτευσης σε λοξοδρομική ρα- 
διοδιόπτευση. Εκλογή ραδιοφάρων για υπολογισμό στίγ¬ 
ματος. Υπολογισμός και χρησιμοποίηση γωνία συνεύσε- 
ως. 

1.5. Ραδιοφάροι. Χαρακτηριστικά στοιχεία ραδιοφάρων. 
Χρήση καταλόγων (ΓΙ8Τ ΟΡ ΠΑϋΙΟ 8ΙΘΝΑ13). Ραδιοφά- 
ροι κατευθυνόμενης εκπομπής. 

1.6. Παράκτιοι ραδιογωνιομετρικοί σταθμοί. Διαδικασία 
συνεννόησης και λήψης ραδιοδιοπτεύσεων υπ’ αυτών. 

2. ΓΟΠΑΝ. 

2.1. Επαγωγικό φαινόμενο - κυμάνσεις - ηλεκτρομαγνη- 
τικό κύμα - χαρακτηριστικά και ιδιότητες ηλεκτρομαγνη- 
τικών κυμάτων (κύκλος - μήκος κύματος - συχνότης - εύ¬ 
ρος - φάση - διαφορά φάσης). Ανάκλαση (ΠΕΡΓΕΩΤΙΟΝ), 
διάθλαση (ΠΕΡΓΕΘΤΙΟΝ), εκτροπή (ϋΙΡΠΑΟΤΙΟΝ), α¬ 
πορρόφηση (ΑΒδΟΠΡΤΙΟΝ),διασπορά (5ΩΑΤΤΕΠΙΝΘ). 

2.2. Κύματα εδάφους και χώρου, επίδραση εδάφους και 
ιονόσφαιρας από τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυ¬ 
μάτων. 

2.3. Γενικές αρχές υπερβολικής ναυτιλίας. Ορισμός της 
υπερβολής. Δίκτυο ομοεστιών υπερβολών. 

2.4. Αρχή λειτουργίας συστήματος ΓΟΠΑΝ. Εκπομπή 
σταθμών ΓΟΠΑΝ. Δίκτυο υπερβολικών καμπύλών 
ΓΟΠΑΝ. Καθυστερήσεις εφαρμόζομε νες εκάστης τού¬ 
των. Εξελιγμένος τύπος ΓΟΠΑΝ-Ο. 

2.5. Δέκτης, ενδείκτης και εγκατάσταση λοιπών μονά¬ 
δων συσκευής ΓΟΠΑΝ. Προϋπολογισμός της προς μέ¬ 
τρηση διαφοράς χρόνου (δ). Σύμβολο ζεύγους σταθμών 
ΓΟΠΑΝ. Βασική και ειδική συχνότης επαναλήψεων παλ- 
μώσεων (ΣΕΠ). Δίαυλοι ραδιοσυχνότητος ΓΟΠΑΝ. 
Επιλογή και λήψη επιθυμητού ζεύγους σταθμών. 
Διάκριση παλμώσεως πρωτεύοντος και δευτερεύοντος 
σταθμού. 

2.6. Επίδραση ιονοσφαιρικών στρωμάτων στη διάδοση 
των παλμώσεων ΓΟΠΑΝ.Παρεμβολές. Παλμώσεις φά¬ 
σματος. Σήμα κακής λειτουργίας σταθμού ΓΟΠΑΝ. 

2.7. Ταυτόχρονη λήψη κυμάτων (ΟΗΟΓΙΝϋ\ΛιΆνΕ5) και 
χώρου (3ΚΥ \Λ/Α\/Ε5) και επιλογή καταλλήλων παλμώσε¬ 
ων. Διόρθωση των κυμάτων χώρου. 

2 8. Χάρτες ΓΟΠΑΝ. Επεξήγηση στοιχείων σταθμών 
ΓΟΠΑΝ και δικτύου υπερβολικών καμπύλών που παρέχο¬ 
νται από αυτούς. Πίνακες ΓΟΠΑΝ. Αναλυτική επεξήγηση 
παρεχομένων στοιχείων και χρησιμοποίησή των. 
Ασκήσεις και παραδείγματα. Ακρίβεια και παράγοντες α¬ 
πό τους οποίους εξαρτάται γραμμή θέσεως και το στίγμα 
ΓΟΠΑΝ, σφάλματα και διόρθωσή των. 


3. ϋΕΟΟΑ. 

3.1. Περιγραφή του συστήματος λειτουργίας σταθμών 
(αλύσου) . ϋΕΟΟΑ. Δίκτυο υπερβολικών καμπύλών 
ϋΕΟΟΑ. Συχνότητες εκπομπής αλύσου σταθμών ϋΕΟΟΑ 
και συχνότητες σύγκρισης. 

3.2. Συσκευή ϋΕΟΟΑ ΜΚ\/ και XII. Ντεκκόμετρα και κομ¬ 
βία ελέγχου. Τρόπος χειρισμού εκάστου (λεπτομερής ε¬ 
πεξήγηση). . 

3.3. Χάρτες ϋΕΟΟΑ. Τρόπος χάραξης επ αυτών υπερβο¬ 
λικών καμπύλών. Χαρακτηρισμός τούτων βάσει των εν¬ 
δείξεων του ντεκκομέτρου. 

3.4. Διάφορες ναυτιλιακές εφαρμογές του συστήματος 
ϋΕΟΟΑ. Διάφορα- σφάλματα και τρόπος διορθώσεώς 
των. Ακρίβεια. “Φύλλα πληροφοριών”. (ϋΑΤΑ 5ΗΕΕΤ5), 
πληροφορίες που παρέχουν. Υποτύπωση του στίγματος 
του πλοίου χρησιμοποιώντας διορθωμένες ενδείξεις των 
“φύλλων πληροφοριών”. Μέγιστη απόσταση χρησιμο¬ 
ποίησης του ϋΕΟΟΑ. Αυτόματος πορειογράφος ϋΕΟΟΑ. 

4. ΟΜΕΟΑ. 

4.1. Αρχή λειτουργίας. Σταθμός ξηράς. Συσκευή του 
πλοίου. 

4.2. Υπολογισμός του στίγματος του πλοίου. Ακρίβεια 
του στίγματος. Παράγοντες που επηρεάζουν την ακρί¬ 
βεια του στίγματος. 

4.3. Μονάδες που συγκροτούν τη συσκευή - κράτηση. 
Δοκιμή καλής λειτουργίας. 

4.4. Τρόπος αποκατάστασης βλαβών. 

4.5. Πλεονεκτήματα συστήματος. 

4.6. Χάρτες και πίνακες ΟΜΕΘΑ. Πίνακες διορθώσεων 
κυμάτων χώρου (5ΚΥ \Λ/ΑνΕ5 ΟΟΠΠΕΘΤΙΟΝ).. 

Σημείωση: Κατά τις πρακτικές εφαρμογές του μαθήμα¬ 
τος θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής σε κάθε 10 σπουδα¬ 
στές το πολύ. 

5. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 

5.1. Δορυφορική Ναυτιλία - Εισαγωγή. 

5.2. Σύστημα Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας (Τεχν 
.Δορυφόρο, Επίγειοι Σταθμοί, Δέκτες). 

5.3. Γενικάπερι'Τ. Δορυφόρων (Σχήμα, μέγεθος, βάρος, 
κεραίες, πομποί, δέκτες). 

5.4. Χαρακτηριστικά Τ. Δορυφόρων, Λόγοι που μετα¬ 
βάλλουν την τροχιά τους 

5.5. Φαινόμενο ϋΟΡΡΓΕΠ. 

5.6. Καμπύλη ϋΟΡΡΓΕΠ. 

5.7. Μηνύματα Δορυφόρου. 

5.8. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - Επίγειοι Σταθμοί, ονομα¬ 
σία Σταθμών, σκοπός του καθενός. 

5.9. Δέκτες (πλοία). 

5.10. Υπολογισμός και ακρίβεια στίγματος. 

5.11. Θ.Ρ.5. 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο 
ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και Προφορικά, 
α) Γραπτή εξέταση : Δίνονται δύο ισοδύναμες ασκήσεις 
με υποτυπωμένους τους στόχους σε φύλλα υποτύπωσης. 
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. Οι α¬ 
παντήσεις των ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με ε¬ 
πίλυσή τους. 

Γ ραπτή εξέταση II: Εξετάζεται κάθε άλλο μέρος της δι¬ 
δακτέας ύλης που δεν αναφέρεται στη γραπτή εξέταση I. 
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 
Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα. 
β) Προφορική εξέταση: 
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Διάρκεια εξέτασης: Ο αναγκαίος χρόνος. ' 

Σημ. Τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο μέσος ό- 
ροςτων βαθμολογιώνγραπτής και προφορικής εξέτασης. 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο 

ΕΞΕΤΑΣΗ: Βαθμολογική βάση: 70. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και Προφορικά, 
α) Γραιττή εξέταση: Δίνονται τουλάχιστον 8 ερωτήσεις 
που μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. Καμιά ερώτηση 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 μονάδες. Διάρκεια εξέτα¬ 
σης: 2 ώρες. 

β) Προφορική εξέταση: Διάρκεια εξέτασης: Ο αναγκαί¬ 
ος χρόνος. 

Σημ. Τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο μέσος ό¬ 
ρος των βαθμολογιών γραπτής και προφορικής εξέτα- 
σης. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

- Η/Υ. Δομή, Βασικές έννοιες, Λογισμικό, Εφαρμογές. 

- Οργάνωση ψηφιακών Η/Υ. Γενικά. Είδη μνημών. 
Χαρακτηριστικά. Μονάδα ελέγχου. Μονάδες εισόδου / ε¬ 
ξόδου. 

Αλφαριθμητικά Συστήματα και Κώδικες. 

Γενικά. Δυαδικό, Οκιαδικό, Δεκαδικό, Δεκαεξαδικό σύ¬ 
στημα. 

Μετατροπές από δεκαδικό σε άλλο σύστημα και αντί¬ 
στροφα. 

Αναπαράσταση ακεραίων και πραγματικών αριθμών. 
-Λειτουργικά συστήματα. Βασικές εντολές του Μ8 003. 

- Προγραμματισμός. Γενικά. Επίπεδα προγραμματι¬ 
σμού. 

Μεταφραστικά προγράμματα. Σταθερές και μεταβλη¬ 
τές. 

Δομές πληροφοριών. Σχεδιασμός προγραμμάτων. 

- Λειτουργία του Η/Υ. Γενικά. - Προσπέλαση μνήμης. 
Μέθοδοι προσπέλασης μνήμης ΗΑΜ και ΗΟΜ. 

- Δίκτυα Υπολογιστών. Γενικά. 

- Περιφεριακές Μονάδες. Γενικά. Εκτυπωτές χαρτιού. 
Μαγνητικέςταινίες. Μαγνητικοί δίσκοι. Δίσκέττες. 

- Οδηγίες χρήσης επεξεργασίας κειμένου. 

Γενικά. Διαχείριση κειμένου. Οριζόντια-κάθετη μετακί¬ 
νηση. 

Διόρθωση λαθών. Μεταφορές, αντιγραφές, επαναλή¬ 
ψεις. 

Αποθήκευση. Εκτύπωση κειμένου. Ενθετες εντολές. 

- Συνοπτική αναφορά σε προγραμματισμό ΒΑ3Ι0, βασι¬ 
κές εντολές προγραμματισμού, εφαρμογές. - Αναφορά 
σε βάσεις δεδομένων. - Αναφορά σε έτοιμα λογιστικά 
προγράμματα και η χρήση τους στη ναυτιλιακή βιομηχα¬ 
νία. - Εφαρμογές και χρήση των Η/Υ πάνω στα πλοία που 
έχουν σχέση με την ειδικότητατου πλοιάρχου. ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης : Γραπτή 

Δίνονται τουλάχιστον 5 ερωτήσεις που μπορεί να είναι 
τετραπλής επιλογής. Καμιά ερώτηση δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μονάδες. Διάρκεια εξέτα¬ 
σης: 2 ώρες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β Ε.Ν. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. 

Α. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ. 

Φυσικά φαινόμενα. Χημικά φαινόμενα. Φυσικά μεγέθη. 
Μέτρηση φυσικού μεγέθους. Μονάδες μέτρησης, 


Συστήματα μονάδων - Μόρια, Ατομα. Συνοχή Μορίων. 
Μάζα. Βάρος - Ατομική και μοριακή μάζα. Γραμμομόριο. ' 
Χιλιογραμμομόριο. Δύναμη - Εργο δυνάμεως. Μόνάς έρ¬ 
γου. Ισχύς. Μονάδες μέτρησης ισχύος. Μηχανικός βαθ¬ 
μός απόδοσης -Ενέργεια. Μέτρηση αυτής. Πίεση. 
Μονάδες μέτρησης πιέσεως. Ατμοσφαιρική πίεση. 
Τεχνική ατμόσφαιρα - Απόλυτος πίεσις Πραγματική πίε- 
σις. Κενόν. Πυκνότης. Ειδικόν βάρος. Ειδικός όγκος - 
Απόλυτος και σχετική πυκνότης των αερίων. 

Β. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ). 

Θερμοδυναμικά συστήματα και διάκρισή τους - 
Θερμοδυναμικές ιδιότητες -Διεργασία και θερμοδυναμι¬ 
κά κύκλα. Θερμότης. Θεροκασία. Θερμομετρικές κλίμα¬ 
κες -Φυσική κατάσταση των σωμάτων. Στερεά. Υγρά. 
Αέρια. Κρίσιμος θερμοκρασία και κρίσιμος πίεσις. Μόνιμα 
αέρια. Ατμοί. Διαστολή των στερεών. Ποσότης θερμότη- 
τος. Μονάδες μετρήσεως αυτής. Ειδική θερμότης. 
Λανθάνουσα θερμότης. Θερμοχωρητικότης. Θερμικόν 
περιεχόμενον. Μοριακή θερμότης. Σχέσις θερμότητος 
και θερμοκρασίας. Μέτρηση της ειδικής θερμότητος στε¬ 
ρεών και υργών. Θερμοκρασία αναμίξεως. 

Γ. ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ-ΑΕΡΙΑ. 

Σκοπός της θερμοδυναμικής. Θερμικοί μηχαναί. 
Θερμοδυναμικά μέσα. Πρώτος νόμος της θερμοδυναμι¬ 
κής. Μηχανικόν ισοδύναμον της θερμότητος. Νόμος των 
ΒΟΥίΕ-ΜΑΒΙΟΤΤΕ. Νόμος του <3ΑΥ-1_υ33Α0. Μεταβολή 
της πιέσεως του αερίου υπό σταθερόν όγκον. Απόλυτον 
μηδέν. Γενική εξίσωσις των τελείων αερίων. Εργον εκτο- 
πίσεως εκ της διαστολής των αερίων - Σημασία της στα¬ 
θερός των αερίων. Παγκόσμιος σταθερά των αερίων. 
Ειδικαί θερμότητες των αερίων υπό σταθερόν όγκον και 
υπό σταθερά πίεσιν. Σχέσις μεταξύ ειδικών θερμοτήτων 
και σταθερός των αερίων - Μεταβολαίτων ειδικών θερμο¬ 
τήτων των αερίων της θερμοκρασίας των. 

Δ. ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΕΡΙΩΝ. 

Βασικοί ιδιότητες των μιγμάτων. Νόμος ΩΑΙ-ΤΟΝ. Ειδική 
θερμότης μίγματος αερίων. Σταθερά μίγματος αερίων. 
Μερικοί πιέσεις των αερίων του μίγματος. Θερμοκρασία 
και πιέσεις μίγματος αερίων. 

Ε. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. 

Ορισμοί. Τρόποι αλλαγής της καταστάσεωςτων αερίων. 
Γραφική παράσταση της αλλαγής. Διαγράμματα Ρ,ν - 
Αλλαγή κατάστασης υπό σταθερόν όγκον. Αλλαγή κατά¬ 
στασης υπό σταθερά πίεση. Ισοθερμοκρασιακή αλλαγή. 
Αδιαβατική ή αδιάθερμος αλλαγή. Πολυτροπική αλλαγή. 
Αναστρέψιμοι και μη αναστρέψιμοι αλλαγές. Εσωτερική 
ενέργεια των αερίων. Ενθαλπία. 

ΣΤ. ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΑΞΙΩΜΑ 
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ. 

Κυκλικές αλλαγές. Γενικότητες. Θερμικός βαθμός από¬ 
δοσης. Κλειστοί και ανοικτοί θερμικοί κύκλοι. 
Αναστρέψιμοι θερμικοί κύκλοι. Κύκλος του ΟΑΒΝΟΤ - 
Δεύτερος θεμελιώδης νόμος. Τρίτος θεμελιώδης νόμος. 
Εντροπία. Εντροπικά διαγράμματα ισοθερμοκρασιακής 
και αδιαβατικής αλλαγής. Εντροπικά διάγραμμα ισοχώ- 
ρου αλλαγής και κύκλου του ΟΑΒΝΟΤ. 

Ζ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ. 

Τετράχρονος κινητήρ έκρηξης. Κύκλος του ΟΤΤΟ. 
Τετράχρονος κινητήρ καύσεως. Κύκλος ΩΙΕ3ΕΓ. Μικτός 
κύκλος ϋΙΕδΕΙ-. Κύκλος σταθερός πίεσης ή κύκλος του 
ϋΟυΐΕ. Ιδανικά διαγράμματα εντροπίας κύκλου κινητή- 
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ρος έκρηξης. Κύκλου ΟΙΕ3Ε1_ και μικτού κύκλου 0ΙΕ3ΕΙ. 
Σχέσεις δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων προς τα ιδανικά 
τοιαύτα. Βαθμός ποιότητας. Βαθμός παροχής. 
Ενδεικτικός βαθμός απόοδοσης. Εύρεση της μέσης πίε¬ 
σης, του βαθμού παροχής και του ενδεικτικού βαθμού α¬ 
πόδοσης, εκ της θερμαντικής ισχύος του μίγματος αέ- 
ροςκαυσίμου. Μηχανικός και συνολικός βαθμός απόδο¬ 
σης. Ισχύς των κινητήρων εσωτερικής καύσης. 

Η-. ΕΞΑΕΡΩΣΗ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΡΑΣΜΟΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΔΡΑΤΜΩΝ. 

Ατμοί. Εξαέρωση και νόμοι αυτής. Υγροποίηση των αε¬ 
ρίων. Εξάτμιση και βρασμός του ύδατος. Χαρακτηριστικά 
στοιχεία του ξηρού κεκορεσμένου υδρατμού. Στοιχεία υ- 
περθέρμου υδρατμού. Ενθαλπία υδρατμών. 
Ισοθερμοκρασιακή και αδιαβατική αλλαγή κατάστασης 
του υδρατμού. Διάγραμμα Ρ,ν του υδρατμού. Αλλαγές 
κατάστασης του υδρατμού στο διάγραμμα Ρ,ν Αλλαγή υ¬ 
πό σταθερόν πίεσιν και υπό σταθερόν θερμοκρασίαν. 
Αδιαβατική Αλλαγή. Εντροπικό διάγραμμα Τ.5. 
Εντροπικό διάγραμμα ι,ς (ΜΟΙΕΙΕΒ). Στραγγαλισμός υ¬ 
δρατμού. 

Θ. ΡΟΗ ΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ. 

Ροή ατμών και αερίων. Εξίσωση συνεχείας. Σωλήνες 
σταθερός διατομής, δι αέρια και ατμούς. Υπολογισμός 
της πτώσης της πίεσης του ατμού σε σωλήνα σταθερός 
διατομής. Απώλεια θερμότητας σε ατμαγωγούς σωλή¬ 
νας. Στραγγαλισμός των αερίων. 

I. ΚΥΚΛΟΙ ΥΔΡΑΤΜΟΥ. 

Κύκλοι ισχύος υδρατμού (ΟΑΒΝΟΤ - ΗΑΝΚΙΝΕ). 

Γενική παρατήρηση: Για την καλλίτερη εκμάθηση και ε¬ 
μπέδωση των ανωτέρω θα πρέπει από τον διδάσκοντα να 
δίνονται αρκετά παραδείγματα και ασκήσεις στους υπο¬ 
ψηφίους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολοούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ2οΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧ/ΚΗ - ΜΗΧ/ΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. 
ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. 

Α. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. 
Μεταφορική κίνηση στερεού σώματος. Περιστροφική 
κίνηση στερεού σώματος. Επίπεδη κίνηση στερεού σώ¬ 
ματος. 

Β. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. 

Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων που ασκούνται σε στε¬ 
ρεό σώμα. Ισορροπία δυνάμεων που εξασκούνται σε στε¬ 
ρεό σώμα. Βάρος και κέντρον βάρους σώματος. 
Προσδιορισμός του κέντρου βάρους. Δυνάμεις που εξα- 
σκούνται σε στερεό σώμα. Ισορροπία σώματος που περι¬ 
στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα. Ισορροπία σώμα¬ 
τος που στηρίζεται σε επιφάνεια. Ασκήσεις. 

Γ. ΤΡΙΒΗ. 

Τριβή ολίσθησης και στατική τριβή. Σχέση στατικής τρι¬ 
βής και τριβής ολίσθησης. Νόμοι τριβής ολίσθησης. 
Τριβή κύλισης. Συντεεστές τριβής (στατικής, ολίσθησης 
και κύλισης). Πρακτικές εφαρμογές - Ασκήσεις. 

Δ. ΕΡΓΟ - ΙΣΧΥΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 


Η έννοια του έργου. Γραφική παράσταση του έργου. 
Μονάδες έργου. Ισχύς. Μονάδες ισχύος. Η έννοια της ε¬ 
νέργειας. Μηχανική ενέργεια. Θεώρημα κινητικής ενέρ¬ 
γειας. Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας. Γ ενικά περί α¬ 
πλών μηχανών (ορισμοί, χρησιμότητα, χρυσός κανόνας 
της Μηχανικής, Αρχή.των.δυνατών έργων, συντελεστής 
απόδοσης). Μοχλοί. Τροχαλίες. Βαρούλκο. Κεκλιμένο ε¬ 
πίπεδο. Σφήνα. Κοχλίας. Ζυγός. Ασκήσεις. 

Ε. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Μεταφορική κίνηση στερεού 
σώματος. Κινητική ενέργεια στερεού σώματος στη μετα¬ 
φορική κίνηση. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Θεμελιώδης νό¬ 
μος της περιστροφικής κίνησης. Ροπή αδρανείας. 
Κινητική ενέργεια στερεού σώματος που περιστρέφεται. 
Σφόνδυλος. 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ: Σύνθετη κίνηση στερεού σώματος. 
Κινητική ενέργεια στερεού σώματος στη σύνθετη κίνηση. 
ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ: Στροφορμή. Ωση ή ώθηση ροπής. 

Γ ια την καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση των ανωτέ¬ 
ρω θα πρέπει από τον διδάσκοντα να δίδονται αρκετά πα¬ 
ραδείγματα και ασκήσεις στους υποψηφίους. 

ΣΤ. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ. 

Διαγράμματα τάσεως - παραμορφώσεις. Είδη καταπο- 
νήσεων. Εφελκισμός. Θλίψη. Κάμψη. Διάτμηση. Στρέψη. 
Αυγισμός. Πίεση επιφάνειας. Σύνθετη καταπόνηση. 
Δυναμική καταπόνηση. Αντοχή υλικών σε στατική κατα¬ 
πόνηση. Αντοχή υλικών σε δυναμική καταπόνηση. 
Ασφάλεια και επιτρεπόμενες τάσεις. 

Γ ια την καλύτερη αφομοίωση και εμπέδωση των ανωτέ¬ 
ρω θα πρέπει από τον διδάσκοντα να δίδονται αρκετά πα¬ 
ραδείγματα και ασκήσεις στους υποψηφίους. 

Ζ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ-ΔΙΩΣΤΗΡΑ- ΒΑΚΤΡΟΥ. 
Ανάλυση δυνάμεων - Υπολογισμός ταχυτήτων και δημι- 
ουργούμενες καταπονήσεις του όλου συστήματος. 
Ασκήσεις. 

Η. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. 

Αρμονική ταλάντωση. Γραφική παράσταση αρμονικής 
ταλάντωσης. Φθίνουσα ταλάντωση. Αρμονική ατροφική 
ταλάντωση. Ελεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση. 
Συντονισμός. Επίδραση συντονισμού στο κρίσιμο σημείο 
στροφών. Παραδείγματα και εφαρμογαί βάσει διαγραμ¬ 
μάτων (κατασκευαστών, Ναυπηγείων και νηογνομώνων). 
ΜΕΡΟΣ Β. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. 

Α. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. 

Ορισμός του ρευστού. Μονάδες 31. Πυκνότητα. Σχετική 
πυκνότητα. Συνεκτικότητα ή ιξώδες. Επιφανειακή τάση. 
Τριχοειδή φαινόμενα. Πίεση ρευστών. Μονάδες πίεσης. 
Διαφορά πίεσης. Υψος πίεσης. Μέτρο ελαστικότητας. 

Β. ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. 

Δύναμη ασκούμενη από υγρό σε επίπεδη επιφάνεια. 
Περιφερειακή και Διαμήκης τάση σε κυλίνδρους με λεπτά 
τοιχώματα. Ασκήσεις σε επιφάνειες κανονικών γεωμετρι¬ 
κών σχημάτων. 

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. 
Βασικές αρχές στη ροή των ρευστών. Ροή ρευστών 
(Μόνιμη - Ομοιόμορφη - γραμμές ροής). Εξίσωση συνέ¬ 
χειας. Δίκτυα ροής. Εξίσωση ενέργειας. Υψος κινητικής ε¬ 
νέργειας. Εφαρμογή του θεωρήματος του ΒΕΒΝΟυϋ.1. 
Γραμμή ενέργειας. Πιεζομετρική γραμμή. Ισχύς. 
Ασκήσεις. 

Δ. ΡΟΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ. 

Στρωτή ροή. Κρίσιμη ταχύτητα. Ο αριθμός ΡΕΥΝΟίϋδ. 
Τυρβώδης ροή. Η σχέση 0ΑΒΥ-\/\/ΕΙ5ΒΑ0Η. Συντελεστής 
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τριβής. Σωλήνες ισοδύναμοι, σύνθετοι με βρόχους και 
διακλαδώσεις γενικά. Ασκήσεις τη χρήσει πινάκων. Ε. 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. 

Σωλήνας ΡΙΤΟΤ. Συντελεστής παροχής. Συντελεστής 
ταχύτητας. Συντελεστής συστολής. Υψος απωλειών. 
Χρόνος εκκένωσης (σταθερή διατομή χωρίς εισροή στα¬ 
θερή διατομή και εισροή μικρότερη εκροή). Ασκήσεις. ΣΤ. 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΑ. 

Ορμή και ώση. Αντίσταση. Δυναμική άνωση. 
Συντελεστής αντίστασης. Συντελεστής δύναμης άνω¬ 
σης. Αριθμός ΜΑΟΗ. Υδραυλικό πλήγμα. 

Ζ. ΑΝΤΛΙΕΣ. 

Συντελεστής ταχύτητας, σχέση παροχής, σχέση ισχύος, 
ειδική ταχύτητα, Απόδοση. Σπηλαίωση. Ασκήσεις. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΝΑΥΠΗΓΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

Α’:ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ. 

1. Κύρια χαρακτηριστικά πλοίου. 

2. Εξαλλα και χρησιμότητα αυτών. 

3. Πλευστότητα πλοίου. 

4. Συνθήκες ασφάλειας πάνω από τα έξαλλα. 

5. Υλικά κατασκευής πλοίου είδη χυτοσιδήρου και χαρα¬ 
κτηριστικά αυτού. 

6. Συγκολλήσεις. 

7. Τρόπιδες. Εξωτερικό περίβλημα σκάφους και τρόποι 
ενίσχυσης αυτών. 

8. Κατασκευή διπύθμενων και τύποι εδρών. 

9. Καταστρώματα. 

10. Κατασκευή πρωραίου και πρυμναίου μέρους του 
πλοίου. 

11. Εξοπλισμοί σκάφους (Αγκυρες - Καδένες και δοκιμές 
αντοχής αυτών - Εργάτης Αγκυρας). 

12. Φρακτές πλοίου. 

13. Διάταξη έλικας και ελικοιρόρου άξονα. 

ΜΕΡΟΣ Β. ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ. 

1. Χωρητικότητα (ΤΟΝΝΑΟΕ) πλοίου. 

2. Ολικό εκτόπισμα πλοίου. 

3. Κέντρο άντωσης - κέντρο βάρους. Μετάκεντρο - μετα- 
κεντρική ακτίνα - μετακεντρικό ύψος - μοχλοβραχίονα ευ¬ 
στάθειας. 

4. Ροπή επαναφοράς - ροπή κλίσεως. 

5. Είδη ευστάθειας πλοίου. 

6. Διόρθωση ανεπιθύμητων κλίσεων με μετακίνηση - 
πρόσθεση ή αφαίρεση βάρους. 

7. Ελεύθερες επιφάνειες (Ασκήσεις) υγρών φορτίων. 

8. Πείραμα ευστάθειας (Ασκήσεις). 

9. Συντελεστής γάστρας (Ασκήσεις). 

10. Προσάραξη πλοίου. 

11. Επίσκεψη σε ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα τουλά¬ 
χιστον μία φορά ο κάθε κύκλος. 

Β’. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

1. Είδη πυρκάίών και τρόποι αντιμετωπίσεών των. 


2. Προληπτικά μέτρα προς αποφυγή πυρκαϊάς στα 
πλοία. 

3. Μόνιμα και φορητά συστήματα ανιχνεύσεως συνα¬ 
γερμού και κατάσβεσης διαφόρων τύπων πυρκαϊών. 

4. Κίνδυνοι σε κλειστούς χώρους και λαμβανόμενα μέ¬ 
τρα προστασίας (αναλυτές οξυγόνου- εξαερισμός, προ¬ 
σωπίδες κ.λπ.). 

5. Πιστοποιητικό ΘΑ8 ΡΒΕΕ. 

6. Συστήματα και μέσα εξοπλισμού βάση των Διεθνών 
Κανονισμών (ΠΕΟΟΒΩδ) 

7. Προληπτικά μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση ερ¬ 
γασιών. 

8. Μέτρα προστασίας περιβάλλοντος. Αποφυγή ρύπαν¬ 
σης της θάλασσας από πετρελαιοειδή - υγρές τοξικές ου¬ 
σίες που μεταφέρονται 

χύμα και σε συσκευασία - απορρίματα, τήρηση βιβλίου 
πετρελαίου (ΤΥΠΟΣ Ι,ΙΙ). 9. Μέσα επικοινωνίας σταθμοί 
διάσωσης. 

10. Πρώτες βοήθειες (τεχν. αναπνοή - τραύματα - ε¬ 
γκαύματα κλπ). 

11. Κίνδυνοι από χρησιμοποιούμενα υλικά. Τρόποι προ¬ 
στασίας. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο Μ.Ε.Κ. 

ΜΕΡΟΣ Α. 

Α. ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. 

1. Πραγματικά διαγράμματα τετράχρονων και δίχρονων 
πετρελαιομηχανών. Κυκλικά διαγράμματα. 

2. Βαθμός συμπίεσης καύσεως, εκρήξεως και επίδραση 
αυτών στην απόδοση μηχανών. 

Β. ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ. 

1. Πόσων ειδών χυτοσίδηροι και χάλυβες χρησιμοποιού¬ 
νται στις ΜΕΚ. Τι είναι στελλίτες. Να αναφερθούν εξαρτή¬ 
ματα που χρησιμοποιούν τα παραπάνω υλικά. 

2. Μέταλλα τριβέων και η χρήση τους. 

3. Να αναφερθούν οι κατεργασίες που γίνονται στα διά¬ 
φορα εξαρτήματα των ΜΕΚ. 

4. Πως μεταφέρονται τα φορτία καύσης από τους κυλίν¬ 
δρους στο σκελετό και από κει στις βάσεις. 

5. Διάφοροι κοχλίες συνδέσεως - σκελετών (ΤΙΕ ΒΟΩ3) - 
βάσεως - κυρίων εδράνων - διωστήρων - πλευρ. συνδέσε¬ 
ως σκελετών (51ΩΕ ΒΟΙ_Τ5) πωμάτων κυλίνδρων - συνδέ¬ 
σεως αξόνων (ΟΟϋΡϋΝΟ ΒΟΙ_Τ5). 

6. Αίτια φθοράς χιτωνίου, μέτρησης, ζωή χιτωνίου και ό¬ 
ριο φθοράς του. Ποιάτα αίτια τριβής χιτωνίου. 

7. Τι έλεγχος γίνεται στους κύριους τριβείς και τα κομβία 
κατά την εξάρμοση. Ποιές οι ελευθερίες των τριβέων. 

8. Μέθοδοι κατασκευής των στροφαλοφόρων αξόνων. 
Συναρμολογούμενοι άξονες. Καταπονήσεις και βλάβες 
στροφαλοφόρων. 

9. Μετάδοση στον κνωδακοφόρο με αλυσίδα. 
Ανωμαλίες επιμήκυνσης αλυσίδας και αντιμετώπιση. 

Γ. ΛΙΠΑΝΣΗ. 

1. Γενικά περί λίπανσης, συντελεστής τριβής. Ξηρά, ιξώ- 
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δης τριβή, υδροδυναμική και υδροστατική λίπανση. 

2. Ειδική κατανάλωση λαδιού στις ΜΕΚ. 

3. Χαρακτηριστικοίτύποι χρησιμοποιημένων ελαίων στις 
ΜΕΚ (Κοινά και ενισχυμένα). Τύποι ενισχυμένων ελαίων 
και χρήση αστών. 

4. Συντήρηση λιπανελαίου και κριτήρια αντικατάστασης. 

Δ. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ. 

1. Είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις ΜΕΚ, σύ¬ 
ντομη ανάπτυξη παραγωγής τους. Πυρόλυση. 

2. Υπολογισμός ειδικού βάρους στις διάφορες θερμο¬ 
κρασίες και αναγωγή σε θερμοκρασία 15ο 0. 

3. Επεξεργασία βαρ. πετρελαίου και σχετικά σκαριφή¬ 
ματα. Τί είναι πρόσθετα και γιατί χρησιμοποιούνται στο β. 
πετρέλαιο. 

4. Καύση. Απαιτούμενη θεωρητική και πραγματική πο¬ 
σότητα αέρα. Η έννοια του συντελεστή περίσσειας αέρα. 

5. Διάγραμμα καύσης και ανάλυση των φάσεών του. 

Ε. ΣΑΡΩΣΗ - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ. 

1. Γενικά περί σάρωσης (τεχνική της σάρωσης). Η έννοια 
του βαθμού απόδοσης της- σάρωσης. 

2. Γενικά περί υπερπλήρωσης (τεχνική της υπερπλήρω- 
σης). 

3. Υπερπλήρωση τετράχρονων μηχανών. Διάγραμμα και 
συνδεσμολογία οχετών. Πλεονεκτήματα, περιορισμοί. 

4. Υπερπλήρωση δίχρονων μηχανών. 

5. Συστήματα εξαγωγής καυσαερίων, σχετικά διαγράμ¬ 
ματα. Διάγραμμα Ρ.ν. σχετικό. 

6. Απλή περιγραφή και στοιχειώδες λειτουργία στροβι- 
λοφυσητήρα. 

ΣΤ. ΕΓΧΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. 

1. Γενικά περί έγχυσης, (τεχνική της έγχυσης). 

2. Αντλίες με ελικοτομή, καθώς και με βαλβίδες εισαγω¬ 
γής και επιστροφής, ρυθμίσεις. 

Ζ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

1. Αρχή λειτουργίας ρυθμιστών. Λειτουργία μηχανικών 
και υδραυλικών ρυθμιστών. 

Η. ΙΣΧΥΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

1. Δυναμοδείκτες και λήψη διαγραμμάτων. 

2. Υπολογισμός ενδεικνυμένης ισχύος (Νι). Εννοια μέ¬ 
σης ενδεικνυμένης πίεσης (Ρι). 

3. Πραγματική ισχύς (Νβ). Μέτρηση καύσης με υδραυλι¬ 
κή πέδη. Μέση πραγματική πίεση Ρθ. Υπολογισμός Νβ. 

4. Τί είναι ειδική κατανάλωση πετρελαίου, που κυμαίνε¬ 
ται. Σύγκριση μηχανών με.βάση την ειδική κατανάλωση 
και τον πραγματικό βαθμό απόδοσης (ηβ). 

5. Είδη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων. Ελεγχος με βά¬ 
ση αυτά. 

Θ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ., 

1. Η τεχνική της ρύθμισης της μηχανής. 

I. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

1. Εκκίνηση - Αναστροφή - Περιγραφή συστημάτων ανα¬ 
στροφής. 

2. Βασικές ανωμαλίες κατά την λειτουργία - αντιμετώπι¬ 
ση αυτών. 

ΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ. 

1. Σύγκριση μεσόστροφων - αργόστροφων. 

2. Σύγκριση δίχρονων - τετράχρονων. 

3. Σύγκριση πετρελαιομηχανών - ατμοστροβίλων. 

4. Σύγκριση αεριοστροβίλων με τις άλλες θερμικές μη¬ 
χανές. 

ΜΕΡΟΣ Β. 

1. Μέθοδοι λήψης δυναμοδεικτικού διαγράμματος και 
μέθοδοι υπολογισμού μέσης ενδεικτικής πίεσης (ΜΕΡ). 


2. Ρυθμίσεις αντλιών. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης : γραπτή. 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ. 

ΜΕΡΟΣ Α. ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. 

Περιγραφή βοηθητικών μηχανημάτων - συσκευών και 
δικτύων συγχρόνου πλοίου (ΑΤΜΟΥ-ΜΕΚ). Σκαριφηματι- 
κή διάταξη μηχανρστασίου συγχρόνου πλοίου - ΑΤΜΟΥ - 
ΜΕΚ. Σύντομη περιγραφή λειτουργίας και του σκοπού 
που εξυπηρετούν τα κατωτέρω βοηθητικά μηχανήματα 
και συσκευές, 
α. ΑΝΤΛΙΕΣ - ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ. 

Αναρρόφηση και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Κατάθλιψη και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Ανάπτυξη βασικών χαρακτηριστικών λειτουργίας (έργον- 
απόδοσης - ισχύς), 
β. ΣΥΣΚΕΥΕΣ. 

Εναλλακτήρες θερμότητας: (Ψυγεία, συμπυκνωτές 
προθερμαντήρες, τύποι αντλιών, βλάβες, συντήρηση). 

Φιάλες αέρος - θερμοδοχείο - φίλτρα (αυτόματα - χειρο¬ 
κίνητα) δεξαμενές επιστροφών υγρών - ατμών 
(ΟΒ3ΕΒΝ/ΑΤΙΟΝ ΤΑΝΚ3). Δεξαμενές βαρύτητος 
(ΟΒΑνίΤΥ) και διαστολών (ΕΧΡΑΝ3ΙΟΝ ΤΑΝΚ3) βλάβες - 
συντήρηση. Συσκευές παραγωγής νερού. 

Βραστήρες πιέσεως - κενού Αφαλατωταί (ΒΕνΕΒ5Ε 
Ο3Μ033Ι3). Συσκευές διαχωρισμού ύδατος κυτών 
(ΒΙίΘΕ ννΑΤΕΒ 3ΕΡΑΒΑΤΟΒ). Συσκευές επεξεργασίας 
λυμμάτων (5Εν\/ΑΘΕ - 3Υ5ΤΕΜ). Αποτεφρωτές - Λέβης 
καύσεως υπολειμμάτων πετρελαίου κλπ 
(ΙΝΘΙΝΕΒΑΤΟΒ). 

Συσκευές επεξεργασίας πετρελαίου - ελαίου. 
Φυγοκεντρικά καθαριστήρια. Μετρητής κσταναλώσεως 
πετρελαίου (ΡΟ ΜΕΤΕΒ). Αναμικτήρας πετρελαίου 
(ΡΟ/ΘΟ ΒΙΕΝΩΕΒ). Ιξοδόμετρα (νΐ3003ΙΤΥ 
ΙΝΩΙ0ΑΤ0Β3). 

γ. ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. 

Ηλεκτρουδραυλική μονάδα παραγωγής ενέργειας και 
συστήματα που εξυπηρετεί. Βασικές αρχές λειτουργίας 
και εξαρτήματα. 

Υδραυλικά μηχανήματα κατασφώματος - βαρούλκα 
φορτίου- προσδέσεως εργάτες αγκυρών- μηχάνημα λει¬ 
τουργίας των πωμάτων των κυτών - σταθερωτήρες δια- 
τοιχισμών (3ΤΑΒΙΙ_Ι5ΕΒ5) Μηχανήματα καθαίρεσης λέμ¬ 
βων. 

ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΗΔΑΛΙΟ. 

Το υδραυλικό σύστημα τηλεκίνησης της αντλίας (ΑΧΙΑΙ_ 
ΡΙ3ΤΟΝ, ΒΑΘΙΑί ΡΙ3ΤΟΝ) μεταβαλλόμενης παροχής λα¬ 
διού πηδαλίου. Λειτουργία περιγραφή. Λειτουργία ηλε- 
κτρουδραυλικού πηδαλίου τύπου ννΑΤΕΒΒΙΙΒΥ και ΗΕΙ.Ε 
ΒΗΑνν. Περιγραφή και λειτουργία των ογκομετρικών α¬ 
ντλιών τύπου ννΑΒΕΒΒΨΒΥ και ΗΕΙ.Ε 3ΗΑ\Λ/. 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΛΙΚΟΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, 
δ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ. 
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Ανεμιστήρες - εξαεριστήρες μηχανοστασίου - διαμερι¬ 
σμάτων πληρώματος επιβατών - φορτίου, 
ε. ΔΙΚΤΥΑ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ. 
Υλικά κατασκευής είδη χρησιμοποιούμενων σωληνώσε¬ 
ων μονώσεις και μέτρα προστασίας δικτύων βάσει των ι- 
σχυόντων σήμερα Διεθνών Κανονισμών. 

ΜΕΡΟΣ Β. ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ. 

1. Γενική περιγραφή και στοιχειώδης λειτουργία τυπι¬ 
κής ψυκτικής εγκατάστασης. 

2. Χαρακτηριστικά ψυκτικών φορέων. 

3. Γ ενική περιγραφή ψυκτικής εγκατάστασης με ΡΒΕΟΝ 
12 - 22 . 

4. Λίπανση συμπιεστών. 

5. Λειτουργία εξαρτημάτων - ψυκτικής εγκατάστασης. 

6. Πλήρωση και συμπλήρωση του δικτύου. 

7. Ανίχνευση διαρροών. 

8. Βλάβες ψυκτικής εγκατάστασης (συμπτώματα) πιθα¬ 
νές αιτίες - αποκαταστάσεις. 

9. Πρακτικές εφαρμογές. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣΒ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. 

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. 

1. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ: Εννοια αυτοματισμού 
Ανοικτό/κλειστό κύκλωμα ελέγχου (ΟΡΕΝ/ΟΕ05ΕΟ 
ίΟΟΡ) - Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα από την εφαρ¬ 
μογή του αυτοματισμού. 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές 
και εφαρμογές επί του πλοίου - Κλειστό μηχανοστάσιο 
(ϋΜδ-ΑΟΟυ-ΕΟκ.λπ.). 

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε 
συστήματος. 

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΜΕΟΗΑΝΙΟΑί 8Υ3ΤΕΜ). 

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΡΝΕυΜΑΤΙΟ 3Υ3ΤΕΜ). 

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΗΥΟΒΑϋϋΟ 5Υ5ΤΕΜ). 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(ΕΙΕΟΤΒΙΟ ΑΝϋ ΕΓΕΟΤΒΟΝΙΟ 

5Υ5ΤΕΜ). 

5. ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΟΜΒΙΝΕΟ 5Υ3ΤΕΜ). 

4. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ: (Βάσει τυποποιημένων σημειώσεων υπό του 
καθηγητού προς διευκόλυνση των σπουδαστών). 

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗ- 
ΜΑΝΟ ΠΛΟΙΟ: Θάλαμος ελέγχου μηχανοστασίου, κύρια 
εξαρτήματά του (τηλέγραφος, κονσόλα ελέγχου χειρι¬ 
σμών κύριας μηχανής, πίνακες ελέγχου λειτουργίας, πί¬ 
νακες ελέγχου ηλεκτρογεννητριών, τηλεφωνικές και μι- 
κροφωνικές συσκευές) και επιδιωκόμενος σκοπός τους. 

Οργανα ελέγχου λειτουργίας (ανιχνευτής και ενδείκτης 
ανωμαλιών, αυτόματο καταγραφικό σύστημα, δείκτες κα- 
ταπονήσεως σκάφους). Θάλαμος ελέγχου Γεφύρας μετά 


κύρια εξαρτήματά του και αντικειμενικός σκοπός χρήσε- 
ως καθενός. Συστήματα συναγερμού και ελέγχου 
Γ εφύρας και Μηχανοστασίου εξ αποστάσεως. Τοπικός έ¬ 
λεγχος μηχανοστασίου. 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ (5ΕΝ30Β5) - 
ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ. 

α. Μετρήσεις θερμοκρασίας: Μηχανικά - Θερμοηλε¬ 
κτρικά - Ηλεκτρικά -Θερμίστορς Διαφοράς και Μέσου ό¬ 
ρου. 

β. Μετρήσεις πίεσης: Αμεση και έμμεση μέτρηση πίεσης 

- Σωλήνας ΒΟυΒϋΟΝ Ηλεκτρικά - Διάφοροι μεταδότες 
πίεσης και συνδυασ μοί αυτών. 

γ. Μετρήσεις έντασης: Τύποι ελαστικών στοιχείων - 
5ΤΒΑΙΝ ΘΑυ5Ε5 -Μετρητές αξονικής μετατόπισης - 
Μετρητές στρέ ψης - Πιεζοηλεκτρικοί μεταδότες, 
δ. Μετρήσεις ροής: Μηχανικά ροήμετρα - Σωλήνες 
ΡΙΤΟΤ - Με μεταδότες διαφοράς πίεσης - Με υπέρηχους 

- Εξωλκέας τετρά γωνικής ρίζας. 

ε. Μετρήσεις στάθμης (Ανοικτό - κλειστό δοχείο): 
Μηχανικά - Ηλεκτρικά - Με υπέρηχους - Πνευματικά - Με 
μεταδότες διαφοράς πίεσης, 
στ. Διάφορα όργανα: Μετρητές ιξώδους. 

“οξυγόνου. 

“ ευφλέκτων αερίων. 

“ αλκαλικότητος (ΡΗ). 

“ υγρασίας. 

“ πυκνότητας. 

“ ήχου και κραδασμών. 

“ στροφών και ταχύτητας. 

ζ. Συσκευές ρυθμίσεως χρόνου ανταπόκρισης. 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ. 
α.Διακεκομένης λειτουργίας: 

1) Ελεγχος-Ελεγκτές δύο θέσεων Εφαρμογές. 

2) Ελεγχος-Ελεγκτές πολλών Θέσεων-Εφαρμογές. 

3) Ρυθμιστικός έλεγχος - Εφαρμογές. 

β.Ελεγκτές συνεχούς λειτουργίας: 1) Αναλογική ενέρ¬ 
γεια ελέγχου (Ρ) 

2) Ολοκληρωτική ενέργεια ελέγχου (I). 

3) Διαφορική ενέργεια ελέγχου (ϋ) 

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΕΣ (Ρ05ΙΤΙ0ΝΕΒ5): 

α. Αρχή λειτουργίας - Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, 
β. Είδη τοποθετητών. 

9. ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ: α. Είδη επενεργητών 
(υδραυλικοί, πνευματικοί, ηλεκτρικοί - πλεονεκτήματα, 
μειονεκτήματα). 

β. Επιλογή είδους επενεργητού. 
γ. Ρυθμιστές και είδη αυτών - Επιλογή. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: Οργανα και ρυθμίσεις αυτών. 

ΜΕΡΟΣ Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Ιστορικό - Αντικείμενο, εξέλιξη και εφαρμογές της 
Ηλεκτρονικής. 

2. ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ. 

Το ηλεκτρόνιο. Κίνηση ηλεκτρονίου εντός ηλεκτρικού 
πεδίου, ασκούμενες δυνάμεις. Η μονάδα Ηλεκτρονιοβόλτ 
(Α\/). Τροχιά του ηλεκτρονίου μέσα σε ομοιόμορφο ηλε¬ 
κτρικό πεδίο με αρχική ταχύτητα κάθετο ή παράλληλο 
προς το πεδίο (σχηματικά χωρίς αποδείξεις). Κίνηση ηλε¬ 
κτρονίου μέσα σε ομοιόμορφο ηλεκτρικό πεδίο. 
Καθοδικός παλμογράφος (αρχή λειτουργίας). 

3. ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (περιληπτικά). 

Εργο εξόδου. Θερμιονική εκπομπή. Φωτοηλεκτρική εκ¬ 
πομπή. Δευτερεύουσα εκπομπή. 
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4 . ΔίΟΔΗ ΛΥΧΝΙΑ. 

Κάθοδος. Ανοδος. Κατανομή δυναμικού (σχηματικά χω¬ 
ρίς αποδείξεις). Ρεύμα ανόδου. Στατική χαρακτηριστική. 
Εσωτερική αντίσταση. Απώλεια ισχύος. Περιορισμοί στη 
χρήση. Εφαρμογές. Η δίοδη σαν ανορθωτής (ημιανόρθω- 
ση, πλήρης ανόρθωση). 

5. ΠΟΛΥΟΔΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ Η ΛΥΧΝΙΕΣ ΜΕ ΕΣΧΑΡΕΣ. 

Τρίοδη λυχνία. Ο ρόλος της εσχάρας. Στατικές χαρα¬ 
κτηριστικές και παράμετροι τρίοδης. Δυναμική χαρακτη¬ 
ριστική. Γραμμή φορτίου. Πόλωση, αυτόματη πόλωση. 
Τέτροδος. Πέντοδος. Λυχνία δέσμης. Λυχνίες με περισ¬ 
σότερες εσχάρες. 

6. ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ. 

α. Δίοδος ΡΝ - Δίοδος ΖΕΝΕΒ. 

β. ΤΒΑΝ8Ι8ΤΟΒ3: Τρανζίστορ ενώσεως. Τοτρανζίστορ 
σαν ενισχυτής. Κατασκευή τωντρανζίστορς ΡΝΡ και ΝΡΝ 
τρανζίστορς. Διατάξεις κοινής βάσης, κοινού εκπομπού, 
κοινού συλλέκτου. Χαρακτηριστικές των τρανζίστορς. 
Πόλωση και αυτοπόλωση. Το τρανζίστορ σαν ανορθω¬ 
τής. 

γ. ΤΗΫΒΙ8ΤΟΒ - ϋΙΑΟ - ΤΒΙΑΟ - ΡΕΤ - Μ03ΡΕΤ. 

Εφαρμογές. 

7. ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (φωτοκύταρα). 

8. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ. 

Ενίσχυση. Κατηγορίες και τάξεις λειτουργίας ενισχυ¬ 
τών. Βασικά κυκλώματα ενισχυτών. Σύνδεση ενισχυτικών 
βαθμιδών. Ενισχυτής Ρυ3Η-Ρυϋ-. Η μονάδα ΩΕΟΙΒΕΙ. 
Ενισχυτές με τρανζίστορς. 

9. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ (ΟΟΝΝ/ΕΒΤΕΒδ) ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΩΝ (ΙΝΝ/ΕΒΤΕΒ3). 

10. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 

Μετασχηματιστές. Ανορθωτές. Φίλτρα. Σταθεροποίη¬ 
ση. Τροφοδο τικά 3\Λ/ΠΌΗΙΝ<3. 

11. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ. 

12. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙ¬ 
ΣΤΩΝ. 

13. Εφαρμογές των ανωτέρω στον αυτοματισμό και τη¬ 
λεχειρισμό του πλοίου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης : 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. 

Α. ΚΟΧΛΙΕΣ. 

Είδη κοχλιών και σπειρωμάτων. Πρακτικές εφαρμογές. 
Ασφάλιση προσαρμογής των κοχλιών και περικοχλιών. 
Ειδικοί κοχλίες συσφίξεως και προσαρμογής τριβέων και 
εδράνων, πωμάτων κυλίνδρων και άλλων εξαρτημάτων 
μηχανών. Καταπόνηση σε εφελκυσμό, επιτρεπόμενη επι¬ 
μήκυνση, επιτρεπόμενη δύναμη σύσφιξης/περιστολής. 

Επιλογή κοχλιών ανάλογα με τη χρήση τους. 

Β. ΕΛΑΤΗΡΙΑ. 

Γενικά. Χαρακτηριστικές γραμμές ελατηρίων. Εργο ελα¬ 
τηρίων, υλικά-αντοχή. Ελατήρια με λάμες: Ορθογωνικά- 
τριγωνικά, ελατήρια λάμας - ελατήρια με πολλαπλές λά¬ 
μες. Ελικοειδή ελατήρια: χρησιμοποίηση-κατασκευή, κυ¬ 
λινδρικά ελικοειδή ελατήρια με κυκλική διατομή, 


ελατήρια εφελκυσμού, ελατήρια θλίψεως. 

Γ. ΑΞΟΝΕΣ-ΑΤΡΑΚΤΟΙ. 

Αντοχή, ροπές κάμψεως και στρέψεως. Παραμόρφωση 
από δυνάμεις κάμψεως, και στρέψεως. Κρίσιμος αριθμός 
στροφών. Στυπιοθλήπτες. Είδη χρησιμότητας. 

Δ. ΣΦΗΝΕΣ - ΠΟΛΥΣΦΗΝΑ. 

Οδηγοί - σφήνες. Επιμήκεις σφήνες - εγκάρσιες σφήνες 
- πολύσφηνα. 

Ε. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ. 

Γενικά. Σταθεροί ή άκαμπτοι σύνδεσμοι: δισκοειδείς 
σύνδεσμοι, κελυφοειδείς σύνδεσμοι, κινητοί σύνδεσμοι - 
Λυόμενοι σύνδεσμοι: (συμπλέκτες). Σύνδεσμοι μορφής, 
σύνδεσμοι τριβής, είδη συνδέσμων τριβής (σύνδεσμοι 
κωνικοί, σύνδεσμοι με δίσκους σύνδεσμοι ασφαλείας). 

ΣΤ. ΕΔΡΑΝΑ. 

Εδρανα κυλίσεως: (τριβείς κυλίσεως - ρουλμάν). 
Χαρακτηριστικά είδη εδράνων κυλίσεως, ιδιότητες. 
Επιλογή καταλλήλων εδράνων σύμφωνα μετά Διεθνή δε¬ 
δομένα (δΤΑΝΩΑΒΩδ). Εδρανα ολισθήσεως: Συνθήκες 
λιπάνσεως και τριβής, συμπεριφοράτων εδράνων απένα¬ 
ντι στην τριβή, κατανομή της πίεσης στο ακτινικό έδρανο 
ολίσθήσης, υλικά εδράνων. Υπολογισμός: βασικές έννοι¬ 
ες, λόγος πλάτους προς διάμετρο, σχετικό διάκενο, ελά¬ 
χιστο πάχος λιπαντικού, σχετικό πάχος λιπαντικού, δυνα¬ 
μικό και κινηματικό ιξώδες, αριθμός του 30ΜΜΕΒΡΕΙ.0, 
μεταβατικός αριθμός στροφών, αναγκαία ποσότητα λαδι¬ 
ού λιπάνσεως, θερμότητα τριβής, θερμοκρασία εδράνου, 
ποσότητα ελαίου ψύξεως. 

Ζ. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

Ιμάντες. Τροχαλίες. Αλυσίδες. Συρματόσχοινα. 
Οδοντωτοί τροχοί. Περιγραφή και πρακτική εφαρμογή 
της λειτουργίας. 

Η. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ. 

1. Υλικά σωληνώσεων. 

2. Συνδέσεις σταθερές και ολισθένουσες. 

3. Σπειρώματα. 

Ο. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. 

Γενικά. Μέθοδοι συγκόλλησης: Συγκόλληση με αέριο, 
συγκόλληση με ηλεκτρικό τόξο, συγκόλληση με πίεση, η¬ 
λεκτρόδια. Τύποι ραφών συγκόλλησης: Μετωπική ραφή, 
γωνιακή ραφή, ραφή προσώπου, συμβολισμοί συγκολλή¬ 
σεων. Διαστάσεις ραφών συγκόλλησης. Διαμόρφωση και 
χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι των συγκολλήσεων. 
Προστατευτικά μέτρα ασφαλείας βάσει των εν ισχύει κα¬ 
νονισμών. 

ΜΕΡΟΣ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. 

Επιθεώρηση και δοκιμές συγκολλήσεων. 

α. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ. (ΝΟΝ ΟΕδΤΒυΟΤίνΕ 
ΤΕ3Τ5). 

Ελεγχος οπτικός (χρήση ειδικών υγρών ΡΕΝΕΤΒΑΝΤ 

ΡΙ_υΐ 03 ). 

“ηλεκτρομαγνητικός (ΜΑΟΝΑ ΡΙΙΙΧ). 

“ηχοακουστικός. 

Ελεγχος με ακτίνες X. 

“με υπερήχους ακτίνες (υΐ_ΤΒΑ30ΝΙ0). 

β. ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ. 

γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ΩΕδΤΒυΟΤίνΕΤΕδΤδ). 

Ελεγχοι: (1) Μικροσκοπικός. 

(2) Χημικός (αναλύσεις και δοκιμή αντίστασης στη διά¬ 
βρωση). 

(3) Μηχανολογικός (εφελκυσμός, κάμψη κλπ). 

(4) Με ραδιενεργά ισότοπα. 
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ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Γ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ. 

1. Βασικές αρχές της ηλεκτροτεχνίας. Εννοια τάση - 
Ενταση - Αντίσταση Ισχύς κλπ.- Μονάδες και όργανα με- 
τρήσεως αυτών. 

2. Νόμοι ΟΟΙΙΓΟΜΒ-ΟΗΜ-ΚΙΒΟΗΟΡΡ εφαρμογές. 

3. Σύνδεση καταναλωτών και πηγών εν σειρά εν παραλ- 
λήλω και μικτές. 

4. Γενικά περί συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. 
Πλεονεκτήματα εναλλασσομένου ρεύματος έναντι του 
συνεχούς. 

5. Περιγραφή ημιτονοειδούς καμπύλη - Περίοδος - συ- 
χνότης - μήκος κύματος - Φάσεις - Διαφορά φάσεων - 
Εύρος κλπ. 

6. Καταναλώσεις σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύμα¬ 
τος που περιέχει καθαρή αντίσταση αντεπαγωγή και χω¬ 
ρητικότητα και απλούς - συνθέτους καταναλωτές. 

7. Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (πραγματική - άερ¬ 
γος και φαινομενική) Συντελεστής ισχύος. 

8. Σύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος (αστέρα-τρίγω- 
νο)τάσειςεντάσεις κ.λπ. 

9. Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος. Περιγραφή 
βασικών μερών. 

Ελεγχος - βλάβες - συντήρηση. 

10. Κινητήρες εναλ.ρεύματος - σύγχρονοι - ασύγχρονοι 
κινητήρεςκινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα-εκκίνη- 
ση των συγχρόνων κινητήρων που χρησιμοποιούνται οι α¬ 
σύγχρονοι κινητήρεςδιολίσθηση ασύγχρονων κινητή- 
ρων-ισχύς κινητήρος-ρύθμιση της ταχύτητας στους α¬ 
σύγχρονους τριφασικούς κινητήρες-αλλαγή της φοράς 
περιστροφής-βαθμός απόδοσης και συντελεστής ι- 
σχύοςασύγχρονοι μονοφασικοί κινητήρες. 

11. Μετασχηματιστές - συσσωρευτές - πηνία - πυκνωτές. 
Βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργία. Εφαρμογαί. 

12. Βασικά στοιχεία κυρίων και δευτερόντων ηλεκτικών 
πινάκων διανομής ηλεκτρικών φορτίων. Αρχές παραλλη¬ 
λισμού γεννητριών. 

13. Βασικές αρχές λειτουργίας και τύποι γεννητριών συ¬ 
νεχούς ρεύματος αναλόγως της διεγέρσεως των. 

14. Προστατευτικά μέτρα ασφαλείας βάσει των εν ισχύ¬ 
ει κανονισμών. 

ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. 

1. Χρήση των φορητών συσκευών και οργάνων. 
Μέτρηση τάσεως, εντάσεως, αντιστάσεως. Τρόπος και 
μηχανισμός μετρήσεως μονώσεων (ΜΕΘΘΕΒΤΕ3Τ) κ.λπ. 

2. Συνδεσμολογία*άυσκευών και μετρήσεις εντάσεων- 
τάσεωναντιστάσεων κ.λπ. 

3. Παραλληλισμός πινάκων γεννητριών. 

4. Μέτρηση πυκνότητας και χωρητικότητας συσσωρευ¬ 
τών. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης : γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 


τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ. 
ΜΕΡΟΣ Α. ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ. 

Α. 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΑ, 
α. Υλικό κατασκευής, 
β. Ελεγχος υλικού. 

γ. Ειδικοί κανονισμοί και προδιαγραφές. 

2.ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανάπτυξη περι¬ 
ληπτική). 

Γενικά περί συγκολλήσεως (ανάπτυξη περιληπτική). 

Β. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. 

1. α. Γενικά περί κυλινδρικών-φλογαυλωτών λεβήτων- 
Αέβης ευθείας φλόγας Επιστρεφόμενης φλόγας. 
Λειτουργία Λέβητος. 

2. Βοηθητικοί Λέβητες - Κάθετοι Λέβητες, 
α. Γενικά για βοηθητικούς Λέβητες. 

β. Κάθετος Λέβητας τύπου ΟΟΟΗΒΑΝ. Λειτουργία-χα- 
ρακτηριστικά Λέβητα. 

γ. Κάθετος Λέβητας τύπου 8ΡΑΝΝΕΠ. Λειτουργία-χα- 
ρακτηριστικά Λέβητα. 

δ. Σύνθετος κυλινδρικός Λέβητας πετρελαίου - καυσαε¬ 
ρίων. 

Γ. ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. 

1. Γενικά για υδραυλωτούς λέβητες - Πλεονεκτήματα - 
Μειονεκτήματα. 

2. Είδη υδραυλωτών λεβήτων. 

α. Λέβητες φυσικής κυκλοφορίας, 
β. Λέβητες τεχνικής κυκλοφορίας, 
γ. Λέβητες ελεύθερης κυκλοφορίας, 
δ. Λέβητες επιταχυνόμενης κυκλοφορίας. 

3. Περιγραφή κυριωτέρων αντιπροσωπευτικών τύπων, 
α. Περιγραφή λέβητα ελευθέρας κυκλοφορίας τύπου 

τριών διαδρόμων ΒΑΒΟΟΟΚ & \Λ/ΙΙ_ΟΟΧ. 
β. Λειτουργία - Κύρια μέρη που το αποτελούν, 
γ. Λέβης ΒΑΒΘΟΘΚ & \Λ/ΙΙΧΟΧ απλής διαδρομής καυ¬ 
σαερίων με συλλέκτη. 

δ. Λέβης τύπου Α ΥΑΒΒΟ\Λ/ ΕΧΡΒΕ55. Περιγραφή λει¬ 
τουργία. 

ε. Λέβης τύπου Ω. Γενικά περί λεβήτων τύπου Ω. 
στ. Λέβης τύπου Ω Ρ05ΤΕΒ \Λ/ΗΕΕϋΞΒ. Περιγραφή λει¬ 
τουργία. 

ζ. Λέβης τύπου Ω της \/2Μ-8-9 ΘΟΜΒΙΙ3ΤΙΟΝ 
ΕΝΘΙΝΕΕΒΙΝΘΟΟ. 

η. Λέβης τύπου Ε.5.Ω.της ΡΘ5ΤΕΒ - ννΗΕΕϋΞΒ. 
θ. Λέβης τύπου Ω κατασκευής ΚΑ1Λ/Α3ΑΚΙ τύπου υ.Ρ.Θ. 
καιυ.Ρ.Β. 

4. Βοηθητικοί Λέβητες (υδραυλωτοί). 
α. Γενικά. 

β. Λέβητες της ΒΑΒΟΟΟΚ Μ-1 1-Ρ05ΤΕΒ-ννΗΕΕΙ_ΕΒ 
κ.λπ. τύποι. 

Δ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 

1. Λειτουργία συστημάτων αναθέρμανσης. 

2. Λέβητες αναθέρμανσης (Ω.ΤΥΒΕ-). 
α. Αναθερμαντήρες (Β ΗΕΑΤΕΒ). 

β. Πλεονεκτήματα εκ της αναθέρμανσης. 

3. Λειτουργία ενός και μισού λέβητα τύπου ΚΑ\Λ/Α3ΑΚΙ. 
Ε. ΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 

1. Λέβητες πετρελαίου - υγραερίου. Γενικά. 
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2. Απαγορευτικοί νόμοι και διατάξεις για χρήση φορτίου 
σαν καύσικο - Γενικά. 

ΣΤ. ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 

1. Γενικά περί λεβήτων αναγκαστικής κυκλοφορίας. 

2. Συνοπτική περιγραφή των κατωτέρω ειδών: 
α. Λειτουργία Λέβητα. 

β. Λέβητες ΙΑ ΜΟΝΤ-ΒΕΝ30Ν. 
γ. Ατμογεννήτριες χαμηλής πίεσης. Γενικά, 
δ. Ατμογεννήτριες υψηλής πίεσης τύπου ΙΟΕΡΡΙΕΒ- 
νΕΕΟΧ-δϋΙΖΕΒ. 

ε. Ατμογεννήτριες έμμεσης ατμοποίησης - Γενικά. 

Ζ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Ασφαλιστικές βαλβίδες - Επιστόμια. 

α. Περιγραφή είδη - Υπολογισμός διατομή βαλβίδας. 

2. Ατμοφράκτες. 

α. Περιγραφή - Είδη ατμοφρακτών. 

3. Ανεπίστροφατροφ. Επιστόμια. Γενικά. 

4. Υδροδείκτες. 

α. Είδη υδροδεικτών. 

5. Εκκαπνιστές. 

α. Περιγραφή Λειτουργία Χρήσης Εκκαπνιστού. 

6. Εξωτερικά εξαρτήματα ατμουδροθαλάμου. 
α. Χρήση ενός εκάστου. 

7. Ψεκαστήρες καυσίμων. 

α. Τρόποι ψεκάσεως Λειτουργία ψεκαστήρων Μηχ/κής 
ψεκάσεως. 

8. Υπερθερμαντήρες. 

α. Γενικά κέρδος απάτην υπερθέρμανση. 

9. Οικονομητήρας. 

α. Γενικά - Χρήσης οικονομητήρα. 

Η. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ. 

1. Υγρά συντήρησης, 
α. Πότε και πως γίνεται. 

2. Ξηρά συντήρησης, 
α. Πότε και πως γίνεται. 

3. Χημικός καθαρισμός Εσωτερικών Επιφανειών, 
α. Στάδιο χημικού καθαρισμού Λέβητα. 

β. Γιατί και πως γίνεται. 

4. Εξωτερικός καθαρισμός, 
α. Γενικά. 

ΜΕΡΟΣ Β ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ. 

1. Εννοια δράσης και αντίδρασης. Δράση και αντίδραση 
στους ατμοστροβίλους, έννοια της εκτόνωσης, βαθμίδες 
δράσης - αντίδρασης - διαβάθμιση ταχύτητας - πίεσης. 

2. Παράσταση του κύκλου ΒΑΝΚΙΝΕ σε διάγραμμα Τ-3 
και Η-3 θερμική πτώση έργο και απόδωση του κύκλου. 

3. Κατάταξη των ατμοστροβίλων ανάλογα με τον τρόπο 
ενέργειας του ατμού διεύθυνση άξονα, διεύθυνση ροής 
πιέσεως του ατμού, πίεσης εξατμίσεων και χρήσεις αυ¬ 
τών. 

4. Αναλυτική περιγραφή των στροβίλων ΟΕ-ΙΑνΑΙ, 
ΟΙΙΒΤΙ3, ΗΑΤΕΑυΡΑΒ50Ν5, ενέργεια του ατμού σ αυ¬ 
τούς. 

5. Διαγράμματα μεταβολών ταχύτητας και πίεσης σε κά¬ 
θε στρόβιλο δράσης, αντίδρασης. 

6. Τί είναι απόλυτη, σχετική περιφερειακή ταχύτητα. 
Δημιουργία των τριγώνων ταχυτήτων εισόδου και εξόδου 
στα πτερύγια δράσης αντίδρασης, ιδανική λειτουργία α¬ 
τμοστροβίλων δράσης, αντίδρασης σχέση των ταχυτή¬ 
των γωνίες εισροής εκροής. 

7. Χρήση των ωστικών τριβέων λόγω αναγκαιότητας 
τους αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των τύπων 
των ωστικών τριβέων, γενική περιγραφή. 


8. Περιγραφή του δικτύου λίπανσης και των μερών αυ¬ 
τού στους ατμοστρο βίλους και τους μειωτήρες και όργα¬ 
να παρακολούθησης πίεσης, θερμοκρασίας, κατάσταση 
του ελαίου στο δίκτυο. 

9. Χρησιμοποίηση των ατμομηχανών για την πρόωση 
των πλοίωνσυνδιασμός ατμοστροβίλων-μειωτήρων και α- 
τμοστροβιλοηλεκτρικό σύστημα, περιγραφή πλεονεκτή¬ 
ματα, μειονεκτήματα. 

10. Αρχές απαιτήσεις και έλεγχος της ασφαλούς και της 
οικονομικής λειτουργίας και εργασίες συντηρήσεως. 

11. Τα απαραίτητα βοηθητικά μηχανήματα και οι συ¬ 
σκευές και διατάξεις που εξυπηρετούντις απαιτήσεις των 
διαφόρων κυκλωμάτων και δικτύων της εγκατάστασης. 

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. 

1. Προετοιμασία λειτουργίας, χειρισμός και μέτρηση 
των παραμέτρων σε συνάρτηση με τη μεταβολή του φορ¬ 
τίου. Κρίσιμος αριθμός στροφών στροφείου. 

2. Ρυθμιστής στροφών. Παράμετροι επενεργείας. 

3. Ογκομετρική ανάλυση καυσαερίων με τη χρήση της 
συσκευής 0Ρ3ΑΤ. Υπολογισμοί μάζας, αέρα, καυσίμου 
και ποσότητας θερμότητας αποβαλλομένης κατά την 
καύση. 

4. Χρήση αλατόμετρου. Επεξεργασία νερού λεβήτων 
(εύρεση και επεξηγήσεις περιεκτικότητας χλωριούχων, 
αλκαλικότητας σκληρότητας κ.λπ.) Ελεγχος τροφοδοτι¬ 
κού νερού με σύγχρονες μεθόδους. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: γραπτή. 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΣΧΕΔΙΟ. 

1. Παράσταση αντικειμένου σε όψεις και τομές (σκαρι- 
φηματικά). Χρήση κλιμάκων. 

2. Διαστάσεις. 

3. Είδη και συμβολισμοί κατεργασίας επιφανειών. 

4. Σκαριφηματική διάταξη - ανάγνωση και συμβολισμοί 
ηλεκτρολογικού σχεδίου πλοίου. 

5. Σκαριφηματική διάταξη - ανάγνωση και συμβολισμοί 
δικτύου, εξαρτημάτων, οργάνων κλπ πλοίου. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση : 60 Τρόπος εξέτασης : γραπτή. 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον 5 ερωτήσεις ισάξιες κατά το δυνατόν. Καμία 
όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική αξία 
μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι απαντήσεις των προβλη¬ 
μάτων- ασκήσεων πρέπει να δικαιολογούνται με επίλυσή 
τους. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ερωτήσεις - Απαντήσεις 
περί προσώπων σχετικά με όνομα, επάγγελμα, καταγωγή, 
ημερομηνίες κ.α. 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις περί αντικειμένων, μηχανισμών, 
μηχανημάτων και συσκευών. 

Εκφράσεις - Διάλογοι αγοράς, πληρωμής αντικειμένων 
αναφέροντας χαρακτηριστικά στοιχεία των αντικειμένων. 

Κείμενα ώστε να γίνει η κατανόηση του γραπτού λόγου. 
Αρχικά σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και έπειτα σε 
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τεχνικά θέματα όπως ασφάλειας, προστασίας περιβάλο- 
ντος, τύπων και διατάξεων χώρων πλοίου, μηχανολογι¬ 
κών και ηλεκτρικών σχεδίων, διατάξεων εγκαταστάσεων 
μηχανοστασίου, συνηθεστέρων τύπων μηχανών, μηχανι¬ 
σμών και συσκευών. 

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σε παρόμοια θέματα που α¬ 
ναλύθηκαν και επεξηγήθηκαν στα προηγούμενα κεφά¬ 
λαια. 

Βαθμολογική βάσή: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτά και προφορικά. " ’ ν ' 

Διάρκεια εξέτασης : Γραπτά 2 ώρες, Προφορικά ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής 
βαθμολογίας. 

α) Γραπτή εξέταση: 

1. Ελεύθερη μετάφραση Αγγλικού κειμένου που αποτε- 
λείται από 600 περίπου γράμματα και έχει σχέση με την 
διεξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοίο. Το κείμενο μπορεί 
να διανέμεται έντυπο στους σπουδαστές. 

2. Σύνταξη στα Αγγλικά επιστολής, αναφοράς ή ημερο¬ 
λογίου που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 λέξεις. 
Δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Δίνονται στα Αγγλικά 10 λέξεις τεχνικής ορολογίας και 
σπουδαστής υποχρεούται να συντάξει αντίστοιχες ολο¬ 
κληρωμένες προτάσεις. 

β) Προφορική εξέταση: 

1. Απόδοση στα Αγγλικά της έννοιας ενός Αγγλικού κει¬ 
μένου τουλάχιστον 10 στίχων που το διαβάζει ο εξετα¬ 
στής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικό μέσον. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΚΕΣΕΝ Ρ/Η - Ρ/Ε 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ 
Τρόπος εξέτασης:Γραπτή 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων : 50 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

1.0. Εισαγωγή στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του 
πλοίου 

- Επανάληψη βασικών κανόνων ηλεκτροτεχνίας, προ¬ 
στασία από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

- Δίκτυα ισχύος, φωτισμού και εσωτερικής επικοινωνίας. 

- Χρησιμοποιούμενες τάσεις. 

- Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων [διακόπτες φω¬ 
τισμού και ισχύος αυτόματοι διακόπτες, ασφάλειες, κα¬ 
λώδια, κιβώτια διακλαδώσεως, πίνακες ελέγχου και δια¬ 
νομής (ανοιχτής και κλειστής προσόψεως)]. 

2.0. Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. 

2.1. Συστήματα παραγωγής και διανομής Ε.Ρ. (εναλλα- 
κτήρες, ρύθμιση τάσεως εναλλακτήρων, πίνακες εναλλα- 
κτήρων, παράλληλη λειτουργία εναλλακτήρων, πηγές α¬ 
νάγκης, σύστημα φωτισμού, διάταξη λήψεως ρεύματος 
από την ξηρά). 

2.2. Συστήματα παραγωγής και διανομής Σ.Ρ. (γεννή¬ 


τρια Σ.Ρ., πίνακες γεννητριών Σ.Ρ., ρύθμιση τάσεως γεν¬ 
νητριών Σ.Ρ., παράλληλη λειτουργία γεννητριών Σ.Ρ., σύ¬ 
στημα με δυο και τρεις αγωγούς, σύστημα φωτισμού, πη¬ 
γές ανάγκης). 

3.0. Ηλεκτροκίνηση μηχανημάτων. 

3.1. Ηλεκτρική κίνηση με Σ.Ρ. (Κινητήρες Σ.Ρ., εκκίνηση 
και έλεγχος της ταχύτητας και φοράς περιστροφής κινη¬ 
τήρων Σ.Ρ., ρυθμιστής στροφών ννατά - Ιθοτιατά, αντι¬ 
στροφή της φοράς περιστροφής και μεταβολής της τα¬ 
χύτητας κινητήρα Σ.Ρ., διεγέρτριες γεννήτριας και κινη- 
τήρα). 

3.2. Ηλεκτρική κίνηση με Ε.Ρ. (Κινητήρες Ε.Ρ., μονοφα¬ 
σικοί κινητήρες Ε.Ρ., σύγχρονοι κινητήρες - επεξήγηση 
βασικού κυκλώματος στην κίνηση με Ε.Ρ. και χειρισμοί. 

4.0. Ηλεκτρικά Δίκτυα πλοίων. 

Εγκατάσταση και έλεγχος τυπικών δικτύων και συστη¬ 
μάτων θέρμανσης μαγειρείων, εξαερισμού, κ.λ.π. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 
Τ ρόπος εξέτασης : Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης : Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών Σύστημα εξέτασης : Συμπλήρωση “Κάρτας έργου” 
Βαθμολογία : Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας : Κατά την διάρκεια της διδασκα¬ 
λίας θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές 
το πολύ. 

Γεννήτριες Σ.Ρ. (Ξένης, Παράλληλης και Σύνθετης διέ¬ 
γερσης). 

Λειτουργία χωρίς φορτίο, Λειτουργία με φορτίο, 
Χαρακτηριστική ευθεία, Κρίσιμος αριθμός στροφών, 
Χαρακτηριστική φορτίσεως ν=Ρ (ιφ). 

Κινητήρες Σ.Ρ. (Σειράς και παράλληλης Διέγερσης). 

Χάραξη χαρακτηριστικής η = Ρ (ιδ). 

η=Ρ(Ιφ) 

η=Ρ(Ιφ) 

Λειτουργία ζεύξεως Ηλεκτρικών Μηχανών ΙΛ/ατά - 
Ιβοπετά 

Τ ριφασικοί Εναλλακτήρες. 

Χαρακτηριστικά στοιχεία λειτουργίας των εναλλακτή¬ 
ρων (Ηλεκτρεγερτική δύναμη, Συχνότητα της εναλλασ¬ 
σόμενης ΗΕΔ, 

Λειτουργία του εναλλακτήρα με φορτία, Διακύμανση τά¬ 
σεως, Ισχύς). Παράλληλη ζεύξη τριφασικών εναλλακτή¬ 
ρων (Παραλληλισμός εναλλακτήρων). 

Σύγχρονοι κινητήρες (τριφασικοί - ) (Γενικά χαρακτηριστι¬ 
κά τους). 

Ασύγχρονοι επαγωγικοί τριφασικοί κινητήρες 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λειτουργίας των επα¬ 
γωγικών τριφασικών κινητήρων [διολίσθηση (5), Ροπή 
στρέψεως(Ι), 

Μηχανική ισχύς (Ν), βαθμός αποδόσεως (η)]. 
Τριφασικοί κινητήρες με βραχυκυκλωμένο δρομέα. 
Ασύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες με δακτυλίους 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της λειτουργίας των κινη¬ 
τήρων με δακτυλίους (πολική τάση, συχνότητα και ένταση 
του ηλεκτρικού ρεύματος στο δρομέα, ροπή στρέψεως 
(I), συντελεστής ισχύος (συνφ), μεταβολή της τάσεως 
τροφοδοτήσεως). 

Μονοφασικοί ασύγχρονοι κινητήρες 
Γ ενικά, Κινητήρες με πυκνωτή εκκινήσεως. Κινητήρες με 
αντίσταση εκκινήσεως, Ελεγχος τυλιγμάτων και κινητή¬ 
ρων. 
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Κινητήρες Ε.Ρ. με συλλέκτες 

Μονοφασικοί κινητήρες σειράς με συλλέκτη, κινητήρες 
αντιδράσεως. Μετασχηματιστές ισχύος 
Λειτοργία Μ/Τ με και χωρίς φορτίο, κατασκευή τυλιγμά¬ 
των Μ/Τ, συμβολισμός ακροδεκτών στους Μ/Τ, παράλλη¬ 
λη λειτουργία Μ/Τ. 

Μετατροπείς - Ανορθωτές 

Ζεύγος κινητήρα Ε.Ρ. με λυχνίες υδραργύρου, ξηρούς 
ανορθωτές. 

Κυκλώματα Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Συνδεσμολογίες βασικών κυκλωμάτων φωτισμού, θέρ¬ 
μανσης, μαγειρείων, εξαερισμού. Ηλεκτρικοί πίνακες δια¬ 
νομής. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 
Τρόπς εξέτασης: Γραπτή 
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων : 50 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΓΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

1. Γενικά Χαρακτηριστικά ανορθωτών, 

Δίοδος, θυρίστορ, πυροδότηση θυρίστορ, σβήσιμο θυ- 
ρίστορ. 

2. Μορφές φορτίων. 

Ωμικό φορτίο. Επαγωγικό φορτίο, χωρητικό φορτίο και 
μικρτό φορτίο. 

3. Βασικά κυκλώματα. 

- Διφασικές γέφυρες, απώλεια ισορροπίας στην εναλλα¬ 
γή· 

- Τριφασικές γέφυρες. 

- Κυκλώματα παραγωγής παλμών με τρανζίστορ ϋϋΤ και 
ΤΒΙΑΟ. 

- Ποτενσιμόμετρα. 

4. Ελεγχος ηλεκτρικών μηχανών 

Ηλεκτρονικά συστήματα που χρηισμοποιούνται για τον 
αυτόματος έλεγχο συγχρονισμού, καταμερισμού φορτί¬ 
ου και αυτόματης ρύθμισης τάσεως. 

5. Αναστροφείς - Μετατροπείς (ΙηνβιΙθΓδ - οοπνθτίθΓδ). 

- Λειτουργία μονοφασικών και τριφασικών αναστροφέ- 
ων. 

- Λειτουργία ανορθωτού μετατροπέα. 

- Λειτουργία τμήματος μετατροπής Σ.Ρ. σε ΕΝ, ανα- 
στροφέας. 

6. Ηλεκτρικά δίκτυα πλοίων. 

Βασικά διαγράμματα λειτουργικών δικτύων, βαρούλ¬ 
κων, εργατών, τηλεγράφου μηχανοστασίου. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών. 

Σύστημα ερωτήσεων : Συμπλήρωση “Κάρτας έργου” 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπς διδασκαλίας: Κατά τη ν διάρκεια της διδασκαλίας 
θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πο¬ 
λύ. 

1. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος με μεμονομένα 
ΙάγπεΙΟΓ. 

2. Ελεγχος κυκλώματος ίίιγπείοτ πλήρους κύματος. 

3. Κύκλωμα ΙΙτγτίδίοτ για Ε.Ρ. 

4. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος πυρδότησης 
(ΙπηηβΓμεϋ.ϋ.Ι). 

5. Κύκλωμα μονάδας ελέγχου στροφών, βασικό κύκλω¬ 
μα. 


6. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος σύγχρονων μετα¬ 
τροπέων. 

7. Κύκλωμα και έλεγχος κυκλώματος με διφασική γέφυ¬ 
ρα. 

8. Ηλεκτρονικό κύκλωμα αυτόματου ελέγχου συγχρονι¬ 
σμού γεννητριών, καταμερισμού φορτίου και αυτόματης 
ρύθμισης τάσης. Ελεγχος καλής λειτουργίας του κυκλώ¬ 
ματος. 

9. Κύκλωμα αυτόματης εκκίνησης και ελέγχου στροφών 
κινητήρα, έλεγχος του κυκλώματος. 

10. Ελεγχος βασικών δικτύων και συσκευών που συνθέ¬ 
τουν σύστημα ηλεκτροκίνησης πηδαλίων, βαρούλκών, 
εργατών, τηλεγράφου μηχανοστασίου. 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΟΙΩΝ (θεωρία) 

Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτή 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων : 50 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

1. Μαγνητόφωνα 

Αποθήκευση ήχου. Εγγραφή επί μαγνητοταινίας. 
Συστήματα εγγραφής. Σφάλματα και θεραπεία μαγνητι- 
κών εγγραφών. 

Μαγνητόφωνο. Εγγραφή, σβήσιμο, επανάληψη. 
Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων ενός σύνθετου συστήμα¬ 
τος εγγραφής. 

Ταλαντωτής καμπύλης και διαγραφής. Εξισορρόπιση. 

2. Ενισχυτής μετάδοσης ήχου 

- Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων ενός ενισχυτή. 

- Βαθμίδα μίξεως με επιλογική ή ταυτόχρονη μετάδοση 
από: 

α) Μικρόφωνα ΙΑ 
β) ΡίοΚ υρ 

γ) Μαγνητόφωνο κ.λ.π 

- Βαθμίδα εξόδου για σύνδεση πολλών μεγαφώνων, για 
κάλυψη ακρόασης ολόκληρου του πλοίου. 

- Επιλογική ακρόαση σε μέρος ή μέρη του πλοίου. 

3. Τηλεφωνικό κέντρο 

Δομή ενός τηλεφωνικού κέντρου. Επιλογή μέσω κέ¬ 
ντρου και αυτόματη επιλογή. Χρήση ηλεκτρονόμων. 
Ηλεκτρονικά κέντρα. 

Μ αγνητικά τηλέφωνα. 

4. Τηλεόραση Ν/ίάθο 

- Παλμοί συγχρονισμού. Διάγραμμα τηλεόρασης. 
Ενισχυτής εικόνας. Τμήμα φωτεινότητας εικόνας. Τμήμα 
χρωμικότητας. 

Μεταλλάκτης ΡΑΙ_. Μεταλλάκτης 3ΕΟΑΜ. Διευκρινιστής 
συχνότητας. Ενισχυτής Β.Θ.Β. Χρωμο-ενισχυτής. 
Ταλαντωτής και ενισχυτής πλαισίων. Ταλαντωτής και ενι¬ 
σχυτής γραμμών. 

Παραγωγή Ι.Ι.Τ. Συνδεσμολογίες οθόνης. 
Απομαγνήτιση οθόνης. Μονάδα τροφοδοσίας δέκτη. 

- Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων νίάοο μαγνητοφώνου. 
Εγγραφή νίάθο. Προγραμματισμός εγγραφής ταινιών α¬ 
πάτην ι.ν. 

Μηχανισμός κίνησης ταινίας. Ελεγχος ταχύτητας ται¬ 
νίας. 

5. Ημερολόγιο Δεδομένων (Ραία Ιθ 9 βτ). 

Αισθητήρια ταχύτητας. Βασικές αρχές ενός ηλεκτρομα- 

γνητικού ημερολογίου δεδομένων. Φαινόμενο ΡοορΙβτ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)_ 7961 


Χρησιμοποίηση του φαινομένου ΟοορΙθΓ και των ακουστι¬ 
κών ήχων (8Ο03Γ) για την μέτρηση της ταχύτητας πλοίου. 

6. Ραδιοτηλετυπική μονάδα 3ϊΐοτ 

- Γ ενικά περί λειτουργίας της μονάδας 3 ι(ογ (βασικές αρ¬ 
χές λειτουργίας, εργασίες που πρέπει να γίνουν από το το 

(δίίΟΓ). 

- Ανάλυση κυκλωμάτων αποδιαμορφωτού, αυτόματης έ¬ 
ναρξης λειτουργίας και διαμορφωτού. 

- Κυκλώματα τροφοδοσίας δίίΟΓ. 

- Κύκλωμα ζεύξης με κεραία. 

7. Επίγειος σταθμός πλοίου (Ιππΐ3Γ53ί- Α) 

- Σύστημα τροφοδοσίας του συστήματος. 

- Ανάλυση κυκλωμάτων ελέγχου κεραίας, ενισχυτού χα¬ 
μηλών θορύβων (ΕΝΑ), κύριας ηλεκτρονικής μονάδας 
[διαμόρφωσης αποδιαμόρφωσης, δημιουργίας καναλιών 
ΪΌΜ - ΤϋΜΑ και ΡϋΜ ΡϋΜΑ, πολυπλέκτη, μονάδάς χειρι¬ 
σμών (00υ), μονάδας οπτικών ενδείξεων (νϋΙΙ), μονάδας 
εκτυπωτή (ΡΒΙΝΤΕΒ). 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγητ¬ 
ών. 

Σύστημα εξέτασης : Συμπλήρωση “Κάρτας έργου" 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πο¬ 
λύ. 

1. Ταλαντωτής σβησίματος εγγραφής. Ταχύτητα και 
ρύθμιση ταχύτητας κινητήρα. Μονάδα εξισορρόπισης. 

2. Ενισχυτής μικροφώνου με είσοδο 2 Γην και έξοδο 0,707 
V βαθμίδα μίξεως 5 εισόδων. Τελικός ενισχυτής 10 νν. 

Μονοφωνικός και στερεοφωνικός ενισχυτής. 

3. Μελέτη και έλεγχος κέντρου ψηφιακής επιλογής με 

ηλεκτρονόμου. 

4. Τηλεόραση 

- Ενισχυτής ευρείας ζώνης. Ενισχυτής Υ.Σ. 

- Τ ροφοδοτικό παραγωγής 10 ΚΥ για την υψηλή τάση της 

τ.ν. 

- Διάγραμμα δια τετραγωνιδίων δικτύου Τ.ν. 

5. Ραδιοτηλετυπική μονάδα δίίΟΓ. 

- Σύστημα παροχής τροφοδοσίας και έλεγχος καλής λει¬ 
τουργίας του. 

- Κύκλωμα του διαμορφωτή, αυτόματης έναρξης λει¬ 
τουργίας και αποδιαμορφωτή. - Κύκλωμα ζεύξης κεραί¬ 
ας. 

- Ελεγχος καλής λειτουργίας προσαρμογέων γραμμής. 

6. Επίγειος Σταθμός Πλοίου (Ιηπΐ3Γ53ΐ - Α). 

- Πολύπλεξη και προσπέλαση δια πολλαπλής διαίρεσης 
χρόνου. 

- Μετρήσεις και έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος 
ελέγχου κεραίας, διαμορφωτού - αποδιαμορφωτού, ενι- 
σχυτού χαμηλών θορύβων, ενισχυτού ισχύος των διαφό¬ 
ρων μονάδων προσαρμογής, επεξεργαστών, ταλαντω¬ 
τών και χρονοκυκλωμάτων. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών. 

Σύστημα εξέτασης : Συμπλήρωση “Κάρτας έργου” 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 


σο ορο της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. - 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατάτη διάρκεια της διδασκαλίας 
θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 5 σπουδαστές. 

- Για κάθε μία από τις παρακάτω συσκευές θα γίνονται: 

- Αρχές λειτουργίας 

- Βασικό διάγραμμα λειτουργίας (ΒΙοοΚ άίαςΓβπι) 

- Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών 

-Απαραίτητες ρυθμίσεις για την καλή λειτουργίατων συ¬ 
σκευών 

- Συντήρηση 

I. 0. Ραδιοτηλετυπικό σύστημα του κέντρου 

(Τερματική μονάδα, ραδιοτηλετυπική κονσόλα). 

2.0. Δορυφορική συσκευή επίγειου σταθμού πλοίου 

Σύστημα κεραίας, κύρια ηλεκτρονική μονάδα, 

περιφερειακές συσκευές και σύστημα τροφοδοσίας. 

3.0. Δέκτης ΝανΙοχ 

4.0. Φορητοί ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου 
(ΕΡΙΒΒ3) 

5.0. Τηλεόραση - \/ίάβο - κλειστό κύκλωμα Τ.ν. 

6.0. Μαγνητόφωνα. 

7.0. Πανομοιότυπο (Ρ3χ). 

8.0. Στερεοφωνικά (Αυάίο). 

9.0. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις (ΡυάΙίο ΑάΓθδδΟΓ). 

10.0. Φορητό ραδιοτηλέφωνο (ΜβΙΚίβ ΙβΙΚίθ). 

II. 0. Συσκευή Δορυφορικής Ναυτιλίας. .... 

12.0. Συσκευές Ιογ3π Ο καιΟπιβρα. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙ¬ 
ΝΩΝΙΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα. 

Σύστημα εξέτασης : 25 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΙ_ΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

Τελευταίες τροποποιήσεις του Δ.Κ.Ρ. 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(Σ.Α.Ε.) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

Σύστημα εξετάσεων : 50 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒίΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

1. Αυτόματα συστήματα ελέγχου καύσης και τροφοδο¬ 
σίας λεβητών. 

2. Μηχανισμοί ελέγχου πίεσης, αντλίας πετρελαίου. 

3. Αυτοματισμοί εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας. 

4. Αυτοματισμοί ηλεκτρογεννητριών. 

5. Αυτοματισμοί στροβιλογεννητιρών. 

6. Τηλεχειριζόμενα επιστόμια. 

.7. Μηχανισμοί ένδειξης στάθμης δεξαμενών. 

8. Περιγραφή συγχρόνου εγκαταστάσεως φόρτωσης 
πετρελαίου. 

9. Ενοποιημένο σύστημα ενδείξεων. Καταγραφικά όρ¬ 
γανα. 

10. Σ.Α.Ε. τηλεχειριζόμενο ντηζελοκίνητου πλοίου. 

11. Σ.Α.Ε. στροβιλοκίνητου πλοίου. 

12. Συσκευές πυρασφάλειας πλοίου. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑ¬ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης : Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών. 
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Σύστημα εξέτασης : Συμπλήρωση “Καρτας έργου” 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
θα αντίοτιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το 
πολύ. 

1. Ηλεκτρο-Υδραυλικά δβινο - Συστήματα. 

Εύρεση λάθους, ρύθμιση ανοικτού - κλειστού βρόγχου, 
έλεγχος θέσεως, γραμμικοί επενεργητές. 

2. Γεννήτριες ΩίβδβΙ. 

Εκκίνηση, λειτουργία, διακοπή λειτουργίας, βλάβες 
μηχανικές και ηλεκτρικές. ' 

3. Βηματικοί κινητήρες. 

Οδήγηση διαφόρων φορτίων. 

4. Ελεγχος θερμοκρασίας. 

Ελεγχος κλειστού ελεγχόμενου κύκλου θερμοκρασίας 
με δυνατότητα συνεργασίας με υπολογιστή. 

5. Ελεγχος επεξεργασίας δεδομένων (Ρι-οοθδδ οοπΙγοΙ) . 
Ελεγχος θερμοκρασίας ατμού. 

6. Ελεγχος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ελεγχος της επεξεργασίας μεταφοράς, μετασχηματι¬ 
σμού ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία Η/Υ. 

7. Κυκλώματα ελέγχου πυρκαγιάς. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 
(ΘΕΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική. 
Διάρκεια εξέτασης : Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - 
Προφορική κατά την κρίση του/των καθηγητή/-ών. 
Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστη¬ 
μα ΒΕΟΟΜ ή ερωτήσεις ανάπτυξης και Πρακτική - 
Προφορική με τη συμπλήρωση της “Κάρτας έργου”. 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της γραπτής κρτ'πρακτικής - προφορικής εξέτα- 
σης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατάτην διάρκεια του μαθήματος 
αντιστοιχούν 20 ώρες για θεωρητική διδασκαλία και 29 
ώρες για τεχνική - πρακτική εκπαίδευση. 

1.0. Γενικές γνώσεις 

1.1. Τύποι ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, κύριες μο¬ 
νάδες [ορβπ Ιοορ, οΐοδθά Ιοορ, διαγράμματα δια τετρα¬ 
γωνιδίων (βλοψκ διαγραμ)]. 

1.2. Α/Ω και Ω/Αμετατροπείς: λειτουργία απαιτούμενες 
προδιαγραφές. 

1.3. Τύποι μετατροπέων (ΤΓαπεάυοβΓδ): προδιαγραφές. 
2.0. Συστήματα μικροεπεξεργαστών. 

2.1.0 μΡΙΙ και περιφερειακές του μονάδες, μεταβίβαση 
πληροφορίας και σημάτων ελέγχου μεταξύ των μονά¬ 
δων, προγραμματιζόμενοι προσαρμογείς εισόδου/εξό¬ 
δου (Ρπ>9Γ3πιπΐ30Ιθ ροάε). 

2.2. Ρουτίνες προτεραιότητας (δοίΙννβΓθ - Η3 γ0\λ/3γθ) υ¬ 
πό συνθήκη. Χωρίς συνθήκη, με διακοπή (ΟοηάίΙίοηβΙ 
ϋηοοηάίΐίοηαΐ, Ιπίβπυρίε). 

3.0. Πρωτόκολλα επικοινωνίας. 

3.1. Κλασσικά πρωτόκολλα και εξειδιεκυμένα για ναυτι¬ 
λιακές εφαρμογές. 

4.0. Ελεγχος Λειτουργίας Συστημάτων. 

4.1. Μεταβίβαση σειριακής/παράλληλης ψιφιακής πλη¬ 
ροφορίας σε δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και πα- 
ρασιτικό περιβάλλον. 

4.2. Συστήματα ελέγχου μικροϋπολογιστών και 
μικροεπεξεργαστών. 

4.3. Συστήματα συναγερμού, προδιαγραφές. 


5.0. Εξειδικευμένοι προσαρμογείς (Ιπίβάβοοε) 

Η3Γάνν3Γβ και 3θίΙ\Λ/3Γβ. 

6.0. Ρ.Ι-.Θ. (ΡΒΟΟΒΑΜΜΑΒΕΕΙΟΘΙΟ ΘΟΝΤΒΟϋ-ΕΒ) 
Γενική περιγραφή και λειτουργικά διαγράμματα. 
Ανάλυση κυκλώματος Ρ.Γ.Θ., προγραμματισμός Ρ.Γ.Θ. ε¬ 
φαρμογές Ρ.Ι..Ο. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο : Η/Υ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
(ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ) 

Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτή - πρακτική. 

Διάρκεια εξέτασης : Γ ραπτή 2 ώρες και πρακτική 10 λε¬ 
πτά. 

Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστη¬ 
μα ΒΙΌΟΜ ή ερωτήσεις ανάπτυξης και πρακτική συμπλή¬ 
ρωση συγκεκριμένης εργασίας που καθορίζεται από τον 
αρμόδιο/-ους καθηγητή/-ές. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της πρακτικής και γραπτής εξέτασης. 

1. Λειτουργία και χρησιμότητα του συστήματος (εντολές 
και ειδικά προγράμματα). 

2. δοίίννβΓβ ΩπνβΓδ (Προσαρμογή). 

3. Χρησιμότητα και χρήση ολοκληρωμένων πακέτων 
(ϋ3ΐ3 035Θ5, 5ΡΓΘ30 δόβθΐ, «ΟΓ0 ρΐΌΟβδδίηη 03ΙΘΠ03Γ, 
9Γ3ρΐΊίθδ, δίβΐίδΐίοδ). 

4. Συνδεσμολογία υπολογιστών ΒβοΚίο Β3θΚ 

5. Χρησιμότητα και χρήση ί.Α.Ν. 

6.0 Η/Υ σαν ψευδο-τερματική μονάδα (τηλέτυπο, μονά¬ 
δα δορυφορικού συστήματος 1 ). 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΤΜΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 
ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΛΟΙΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 3 ΩΡΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 100 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒίΟΟΜ 

(πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απά¬ 
ντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 4 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

- Ηλεκτρικό πεδίο. 

- Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος. 

- Χαρακτηριστικές τιμές και παράσταση εναλλασσομέ- 
νων μεγεθών 

- Ισχύς και ενέργεια Ε.Ρ. 

- Τριφασικά ρεύματα. 

2. ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

- Αγωγοί (είδη και διατομές αγωγών, επιτρεπόμενες ε¬ 
ντάσεις). 

- Είδη σωλήνων 

- Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ασφάλειες, 
διακόπτες, ρευματοδότες και ρευματολήπτες). 

- Πίνακες ανοικτής και κλειστής προσόψεως. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 

- Γ ενικά. 

- Υπολογισμός ισχύος. 

- Υπολογισμός και έλεγχος διατομής αγωγών. 

- Συνδεσμολογία φωτιστικών, διακοπτών και ασφαλειών. 

- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μαγειρείων, θερμοσι¬ 
φώνων, θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

- Αρχή λειτουργίας μηχανών, κατασκευαστική αναφορά. 
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- Γεννήτριες Σ.Ρ και Ε.Ρ, παράλληλη λειτουργία γεννη¬ 
τριών. 

- Κινητήρες Σ.Ρ και Ε.Ρ. 

- Αναφορά στα συστήματα ηλεκτροκινήτων πηδαλίων, 
ανελκυστήρων, βαρούλκών, εργατών. 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 
Μαγνητικάτηλέφωνα, αυτόματατηλέφωνα, τηλεφωνικά 

δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα. 

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Γενική αναφορά στα συστήματα ανίχνευσης πυρκαϊάς. 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Κατά την κρίση του/των καθηγη- 
τή/-ών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ “ΚΑΡΤΑΣ 
ΕΡΓΟΥ” ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία προκύπτει 
από το μέσο όρο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εξέτα¬ 
σης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Κατά την διάρκεια της διδα¬ 
σκαλίας θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδα¬ 
στές το πολύ. 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
-Γεννικά. 

- Διακόπτες (μονοπολικός, μαχαιρωτός διακόπτης, δικ- 
πολικός μαχαιρωτός διακόπτης μονής και διπλής ενέρ¬ 
γειας, περιστροφικοί διακόπτες). Αυτόματοι διακόπτες. 

2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

- Σύνδεση και διακλάδωση αγωγών. 

- Ηλεκτροκόλυση. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- Εγκατάσταση και έλεγχος δικτύων. 

- Ηλεκτρολογικοί πίνακες, υποπίνακες. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

- Μέτρηση συχνότητας, ρύθμιση τάσεως και στροφών 
των ηλεκτρικών μηχανών. 

- Ανάλυση/επίδειξη λειτουργίας τριφασικών εναλλακτή- 
ρων, σύγχρονων κινητήρων, ασύγχρονων τριφασικών κι¬ 
νητήρων, κινητήρων εναλλασσομμένου ρεύματος με συλ¬ 
λέκτη μετατροπέων ανορθωτών. - Παράλληλη ζεύξη τρι¬ 
φασικών εναλλακτήρων. 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

- Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 

- Περιοδικός καθαρισμός και έλεγχος ηλεκτρικών μηχα¬ 
νών (λίπανση, συντήρηση μηχανικών μερών, συντήρηση 
συλλέκτη και δακτυλίων, εφαρμογή ψυκτρών, μέτρησης 
διακένων και μέτρηση μονώσεων). 

- Ελεγχος και αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρικών δι¬ 
κτύων, δικτύων ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνικών, ενδο¬ 
συνεννόησης συναγερμών, και δικτύων βαρέων ρευμά¬ 
των. 

- Συντήρηση βοηθητικών ρευμάτων. 

- Ελεγχος, συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέ¬ 
ντρων και συστημάτων ενδοσυνεννόησης. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 
(ΒΑΡΑΒ) 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης : Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - 
Προφορική κατά την κρίση του/των καθηγητή/-ών. 
Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή : 50 ερωτήσεις με το σύ¬ 


στημα ΒΙΟΟΜ (πολλαπή επιλογή, σωστό ή λάθος, περι¬ 
ληπτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης καί Πρακτική 
- Προφορική : χειρισμός, έλεγχος καλής λειτουργίας, συ¬ 
μπτωματολογία βλαβών και επισκευές στις συσκευές που 
διατίθενται από το Κέντρο. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας : Κατά την διδασκαλία του μαθή¬ 
ματος αντιστοιχούν 35 ώρες για τεχνική και πρακτική εκ¬ 
παίδευση. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΡΑΒ : Ιστορικό, εξέλιξη. 
Αρχές λειτουργίας. Τα τέσσερα βασικά συστήματα του 
ΒΑΡΑΒ (ΡΙΙΕ5Ε, ΒΑΡΑΒ, 0 \Ν, ΒΑΡΑΒ, ΡΟΟΡΕΕΒ ΒΑΡΑΒ, 
ΡϋΕδΕ ΡΟΡΡΕΕΒ ΒΑΡΑΒ). 

Πληροφορίες περαεχόμενες από συσκευή ΒΑΡΑΒ. 
Βασικό διάγραμμα ΒΑΡΑΒ. 

ΠΟΜΠΟΣ ΒΑΡΑΒ: Εκπομπή κατά παλμούς, διάρκεια και 
μήκος παλμών. Συχνότητα επανάληψης παλμών και διάλ- 
λειμα μεταξύ τους. Ελάχιστη και μέγιστη απόσταση εντο- 
πισμούθ στόχου, διάκριση στόχων. Διάγραμμα λειτουρ¬ 
γίας πομπού ΒΑΡΑΒ, περιγραφή βαθμιδών -τροφοδοτικό 
(ΡΟ\ΥΕΒ δυΡΡΙΥ), σκανδαλιστής (ΤΒΙΘΘΕΒ), διαμορ¬ 
φωτής (ΜΟΡΙΙΙΑΤΟΒ), ΜΑΟΝΕΤΒΟΝ. 

ΔΕΚΤΗΣ ΒΑΡΑΒ : Διάγραμμα λειτουργίας δέκτη 
ΒΑΡΑΒ. Περιγραφή βαθμιδών. Διακόπτης Τ/Η. Τοπικός 
ταλαντωτής. Προενισχυτής, ενισχυτής. Φωρατής 
(ΡΕΤΕΟΤΟΒ). Οπτικός ενδείκτης. Μίκτης. 

Κύκλωμα ΑΡΟ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΑΒ: Περιγραφή και λειτουργία καθοδι¬ 
κής λυχνίας που χρησιμοποιείται στο ΒΑΡΑΒ (ΡΡΙ), ψη¬ 
φιακός ενδείκτης ΡΡΙ. 

Περιγραφή λειτουργίας συντονισμένων κυκλωμάτων. 
Χρονοκύκλωμα και κύκλωμα βάσης χρόνου, (εμφάνιση 
στόχων στην οθόνη, μέτρηση απόστασης, παλμός λά- 
μπρότητας). Διακριβωτής (ΟΑίΙΒΒΑΤΙΟΝ). Μεταβλητός 
σημειωτής αποστάσεων. Κύκλωμα περιορισμού θαλασ¬ 
σίων επιστροφών. 

ΚΕΡΑΙΕΣ : Κατευθυντικότητα και πολικά διαγράμματα. 
Οριζόντιο και κατακόρυφο εύρος δέσμης ακτινοβολίας. 
Κυματοδηγοί (γενικά). Σύστημα περιστροφής κεραίας. 
Συγχρονισμός περιστροφής βάσης χρόνου και κεραίας. 
Παραγωγή ένδειξης γραμμής πλώρης. 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΜΟΝΙΤΟΒ 
πομπού, ΜΟΝΙΤΟΒ δέκτη και ΡΕΒΡΟΜΑΝΟΕ ΜΟΝΙΤΟΒ. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΑΒ: Τομείς σκιάς. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΑΒ: Ψευδόηχος, έμμεσος ήχος, πολλα¬ 
πλοί ήχοι. 

Εκκίνηση και κράτηση συσκευής. Χειρισμός των κομ¬ 
βίων για μέγιστη απόδοση και αποφυγή βλαβών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : Εντοπισμός βλαβών αναλόγως συμπτω¬ 
μάτων ενδείκτη και οργάνων και σύμφωνα με τις οδηγίες 
τεχνικού εγχειριδίου της συσκεής ΒΑΡΑΒ. Ρύθμιση κυ¬ 
κλωμάτων. Συντήρηση. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΡΑ: Περιγραφή - χειρισμοί. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (εντοπισμός βλαβών ανάλογα με τα συ¬ 
μπτώματα ανάλυση συμπτωμάτων). 

Αποκατάσταση βλαβών σε λογικά κυκλώματα. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο : ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2 
Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτή και Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης : Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - 
Προφορική κατά την κρίση του/των καθηγητή/-ών. 
Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστη- 
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μα ΒΓΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιλη¬ 
πτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης και Πρακτική - 
Προφορική : χειρισμός, έλεγχος καλής λειτουργίας και 
. συμπτωματολογία βλαβών στις συσκευές που διατίθενται 
από το Κέντρο. 

Βάθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της Γραπτής και Πρακτικής - 
Προφορικής εξέτασης. 

Σχέση θεωρίας προς άσκηση 1:1 

- Υπερβολική ναυτιλία - στοιχεία. 

ΟΗΑΙΝ ΓΟΒΑΝ - 0 - Δέκτης ΓΟΒΑΝ - Βασικές απαιτήσεις 
Παρεχόμενα στοιχεία - Ελεγχοι καλής λειτουργίας συ¬ 
σκευής και δικτύου. - ϋΕΟΟΑ 

Αρχές λειτουργίας - ΟΗΑΙΝ ΩΕΟΟΑ. 

Δέκτης ϋΕΟΟΑ - Παρεχόμενα στοιχεία - Ελεγχοι καλής 

λειτουργίας. 

-ΟΜΕΟΑ 

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα - Δέκτης ΟΜΕΟΑ 
Απαιτήσεις - Χρήση Δέκτη - Σφάλματα. 

- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ '- 

Αρχές συστήματος - Μέθοδοι δορυφορικής ναυτιλίας - 
Δέκτης Επεξεργαστής 5ΑΤ. ΝΑν. 

Παρεχόμενα στοιχεία - Απαιτούμενες είσοδοι - Ελεγχοι 
καλής λειτουργίας. - ΟΡ3 : Αρχές λειτουργίας : Στοιχεία : 
Ανάλυση: Δέκτες 0Ρ3. 

Εργαστηριακή άσκηση. Εντοπισμός και αποκατάσταση 
βλαβών στις συσκευές ραδιοναυτιλίας. 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 

Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων : 100 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΓΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ : Δίοδοι ΡΝ, δίοδοι διακόπτες, δίοδοι διά¬ 
σπασης (Ζθιίθγ), δίοδοι μεταβλητής χωρητικότητας 
(ναΓαοίοΓ), δίοδοι εκπομπής φωτός (Γθά), δίοδοι ελεγχό¬ 
μενου ανορθωτή πυριτίου (30Β). Δίοδος διπλής αγωγι¬ 
μότητας (0ί3ΐ Ωίοάβ ΑΙίβπίθΙθά ΟυπβηΙ). Ελεγχόμενος α¬ 
νορθωτής διπλής αγωγιμότητας (Τπαο Τποά ΑΙΙθγπ31θ0 
ΟυπβηΙ). Τρανζίστορς ΝΡΝ και ΡΝΡ. 

Τρανζίστορ διπολικής ένωσης ΒϋΤ - Βίροΐ3Γ ϋυηοίίοη 

ΤΓαηδίείΟΓ), Τρανζίστορ ένωσης ΡΕΤ (ϋΡΕΤ -ϋυηοίίοη 
ΡΕΤ). 

Τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου γειωμένης πύλης (ϋΘΡΕΤ 
- ΙδοΙβΙθά Θαίβ ΡβΙ). Τρανζίστορς ΟβΙίηηΙοη. Τρανζίστορς 
υηί)υηοΙίοπ. 

Χαρακτηριστικά λειτουργίας, έλεγχος καλής λειτουρ¬ 
γίας, μελέτη και τυπικές εφαρμογές. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ : Ανορθωτές . Παθητικά φίλτρα. 
Διαιρέτης τάσης. 

Ρυθμιστές τάσης (με ημιαγωγούς και Ολοκληρωμένα). 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ : Κυκλώματα ενίσχυσης. Ταξινόμηση ενι¬ 
σχυτών (Α.Β. 

ΑΒ και Ο). Ενισχυτής τάσης και ισχύος. Σύζευξη ενισχυ¬ 
τών. 

Ενισχυτής γειωμένου συλλέκτη, γειωμένης πύλης και 
γειωμένου εκπομπού. Ενισχυτής ευρείας ζώνης. 
Παραμόρφωση ενισχυτών. 

Ενισχυτής ακουστικής συχνότητας, αναστροφείς φά¬ 
σης, ενισχυτής Ρυείι - ΡυΙΙ. Ενισχυτής οπτικού σήματος. 
Ενισχυτής ενδιάμεσου (ΙΡ) και υψηλής συχνότητας (ΒΡ). 
Ενισχυτής ισχύος. Τελεστικός 


ενισχυτής (ΟΡ-ΑΜΡ). Οβίίιοάβ ΡοΙΙοννβΓ. 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ : Κριτήρια ταλάντωσης σε κύκλωμα. 
Ταλαντωτές ημιτονοειδούς κύμαοτς (ΜβίεεηβΓ, ΗατίΙβγ, 
οοΐρίΐίδ, Κρυσταλλικός, Συντονισμένης βάσης ανόδου και 
καθόδου, συντονισμένης πύλης, Υψηλής Συχνότητας). 

Λυχνίες (ΜβςηβίΓοη και ΟΙγδίΓοη). Ταλαντώσεις μη 

ημιτονοειδούς κύματος (δίοδοι αερίου ΘΥΡΑΤΟΝ αν 
γεννήτρια πριονωτών παλμών). 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ Διαμορφωτής πλάτους (ΑΜ). 
Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής. Διαμορφωτής συχνότη¬ 
τας (ΡΜ) και διαμορφωτής φάσης. 

ΜΙΚΤΕΣ : Διοδική μίκτρια, ισοσταθμισμένη μίκτρια. 
Μίκτρια με τρανζίστορ. 

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ : Μεταλλαγή συχνότητας με τρανζί¬ 
στορ. 

ΦΩΡΑΤΕΣ : Υπερετερόδυνος φωτατής. Φωρατής ΒΡΟ. 
Φωρατής οπτικού σήματος, Φωρατής μονοπλευρικής ζώ¬ 
νης, Φωρατής ΡΜ. 

Φωρατής (5Ιορβ) Διαχωριστής ΡοδΙθΓ - 5βθΐ3γ, Φωρατής 
Ββίίο. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ : Κυκλώματα αυτόματου ε¬ 
λέγχου κέρδους (Α\/0 - ΑυΙοπιαΙίο νοίυπιβ ΟοπΙγοΙ) και αυ¬ 
τομάτου ελέγχου κέρδους (ΕΘ<3 - ΑυΙοπιβΙίο Οβίη 
ΟοπΙγοΙ). Περιοριστής. 

Διαχωριστής. Κυκλώματα αυτομάτου ελέγχου συχνότη¬ 
τας (ΑΡΟ Αυ1οπΐ3ϋο Ριεςυβηογ ΟοπΙγοΙ). 

ΚΕΡΑΙΕΣ : Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 
Κεραίες Ηβάζ και ΜβγοοπΙ. Σύνθετη αντίσταση, Ηλεκτρικό 
μήκος και συντονισμός κεραίας. Ανακλαστήρες. Κεραία 
βρόγχου και παραβολικές κεραιές. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ : Γραμμές μεταφοράς ΒΡ. 
Χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση, Στάσιμα κύματα. 
Είδη γραμμών μεταφοράς (ομοαξονικοί και κυματοδη- 
γοί). 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών. 

Σύστημα εξέτασης : Συμπλήρωση “Κάρτας Εργου” 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το 
πολύ. 

Εισαγωγή στο Εργαστήριο: Σύγχρονα υλικά και εξαρτή¬ 
ματα. 

Μέθοδοι συγκόλησης και αποκόλησης. Ρ.Ο. Βοβτάε - 
Σχεδίαση, επισκευή και κατασκευή Ρ.Ο. Βθ3Γάδ. 
Αναλογικά όργανα και μετρήσεις (Αμπερόμετρο, βολτό¬ 
μετρο, ωμόμετρο). Ψυφιακά όργανα και μετρήσεις. 
Χρήση των γεννητριών ακουστικής και υψηλής συχνότη¬ 
τας. Παλμογράφος, συχνόμετρο (τρόπος χρησιμοποίη¬ 
σής τους και μετρήσεις). Μετρήσεις ενεργών ηλεκτρονι¬ 
κών εξαρτημάτων (αντιστάσεων, πυκνωτών, πηνίων, ηλε¬ 
κτρονικών εξαρτημάτων (αντιστάσεων, πυκνωτών, 
πηνίων, μετασχηματιστών, λυχνιών, διόδων και τρανζί¬ 
στορς). 

Ημιαγωγοί : Δίοδος, ΖΕΝΕΒ, 30Β, ΩΙΑΟ, ΤΒΙΑΟ, 
νΑΒΙΟΑΡ, ΤΒΑΝ5Ι3ΤΟΒ, ΡΕΤ, Μ05ΡΕΤ, ϋΡΕΤ, ΓΙϋΤ : 
Μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών λειτουργίας, 
μετρήσεις και χρησιμοποίησής τους στα διάφορα κυκλώ¬ 
ματα. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

Τροφοδοτικά Τροφοδοτικά υψηλής τάσης. 
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Τροφοδοτικά χαμηλής ρυθμιζόμενης τάσης με διάφο¬ 
ρους τρόπους προστασίας υψηλής έντασης. 
Ρυθμιζόμενοτροφοδοτικό με 50Β. Μεταλλάκτης ϋο σε 
Αο: Ανορθωτής γέφυρας, σταθεροποίηση με ΖΕΝΕΒ, ε- 
ξομαλυντικά φίλτρα, απόδοση. Ρυθμιστές τάσης. 
Ρυθμιστής τάσης ημίσεως και πλήρους κύματος με υϋΤ 
και 50Β, με ΟΕΑΟ και ΤΒΙΑΟ με ϋϋΤ και ΤΒΙΑΟ. Ελεγχος 
καλής λειτουργίας και μετρήσεις. 

Σύζευξη και φίλτρα : Μετρήσεις και έλεγχος παθητικών 
κεραμικών και κρυσταλλικών φίλτρων. Μετρήσεις και 
προσαρμογή σύνθετων αντιστάσεων. Σύζευξη συντονι¬ 
σμένων κυκλωμάτων και απόκριση συχνότητας. Ελεγχος 
καλής λειτουργίας. Ενισχυτές β 

1. Ενισχυτής ακουστικής συχνότητας (με τρανζίστορ και 
ολοκληρωμένο). 

Ενισχυτής ΡυεΙι-ΡυΙΙ: μετρήσεις κέρδους - σύνθετης 
αντίστασης εισόδου και εξόδου, παραμόρφωσης - από¬ 
κρισης συχνότητας. 

2. Ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων μετρανζίστορ.: μικτής 
με τρανζίστορ και ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας δυο 
σταδίων: μετρήσεις κέρδους, απόκρισης, συχνότητας. 

3. Τελεστικός ενισχυτής με ολοκληρωμένο : χαρακτηρι¬ 
στικές τελεστικού ενισχυτή. Τελεστικός ενισχυτής σαν α- 
θροιστής, αφαιρετής, διαφορητής, ολοκληρωτής και γεν¬ 
νήτρια κυματομορφών. Τελεστικός ενισχυτής σαν γραμ¬ 
μικός λογαριθμικός ενισχυτής. Τελεστικός ενισχυτής σαν 
ενεργό φίλτρο και σαν ενισχυτής αναστροφής και μη α¬ 
ναστροφής σαν ταλαντωτής κ.λ.π. Ελεγχος καλής λει¬ 
τουργίας των διαφόρων τελεστικών ενισχυτών. 

Ταλαντωτές : Ταλαντωτής ΒΟ. Ταλωντωτής ΝΛ/ΙΕΝ. 
Ταλαντωτής ΗαάΙβγ και κρυστάλλου. Μετρήσεις συχνό¬ 
τητας και πλάτους, σταθερότητα και διακυμάνσειςτηςτά- 
σης τροφοδότησης. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 
Διαμορφωτής - Αποδιαμορφωτής - Φωρατής 

1. Διαμορφωτής ΑΜ και διαμορφωτής ΡΜ: Επίδειξη των 
κυματομορφώί/. Ανάλυση των παραμορφώσεων. 

Μέτρηση του δείκτη αποδιαμόρφωσης. Χαρακτηριστικές 
διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσηζ® Μετρήσεις ευαι¬ 
σθησίας. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

2. Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής. Διαμορφωτής δα¬ 
κτυλίου και ενεργό φίλτρο πλευρικής ζώνης 
Διαμόρφωση Ω5Β Μετρήσεις. Λειτουργία σαν αποδια- 
μορφωτές - μετρήσεις. 

Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Ενδείκτης φάσματος συχνοτήτων : Βασικές λειτουρ¬ 
γίες ενός αναλυτή φάσματος συχνοτήτων, επίδειξη φά¬ 
σματος περιοδικών σημάτων, επίδειξη φάσματος ΑΜ και 
ΡΜ. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

Γραμμές Μεταφοράς : Τεχνική γραμμή μεταφοράς και 
δίκτυα σχηματισμού παλιών (ΡΕΝ) : Μέτρηση σύνθετης 
αντίστασης της γραμμής μεταφοράς. Μέτρηση χρονικής 
καθυστέρησης των γραμμών μεταφοράς. Προσαρμογή 
συνθέτων αντιστάσεων. Κύκλωμα ελέγχου με 30Β. 
Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 
Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική στις Συσκευές 
και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα του Κέντρου. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της Πρακτικής - Προφορικής εξέ¬ 
τασης. 

Τρόπος Διδασκαλίας : Κατά την διδασκαλία του μαθή¬ 


ματος θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 5 σπουδαστές. 
Επί των αναπτυγμάτων ΑΜ - 33Β νΗΡ του εργαστηρίου 
και επί της κονσόλας 3ΑΙΤ τύπος ΜΤ1200 Β και διαφόρων 
συσκευών του κέντρου. 

1.0.-ΠΟΜΠΟΙ ΑΜ-33Β 

1.1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

Ελεγχοι μετασχηματιστών. Ελεγχοι στοιχείων ανόρθω¬ 
σης, εξομάλυνσης, σταθεροποίησης. Εντοπισμός βλα¬ 
βών σε ενεργά και παθητικά εξαρτήματα (Μετασχη¬ 
ματιστές, φίλτρα, διόδους, κυκλώματα σταθεροποίη¬ 
σης)· 

1.2. ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

Κριτήρια ταλάντωσης. Συνήθεις βλάβες ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο ενεργό στοιχείο (Λυχνία, τρανζί¬ 
στορ, ολοκληρωμένο). 

ο 1.3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Α/Ε). 

Βαθμίδες Α.Ρ. (Διακοπή διέγερσης. Απώλεια πόλωσης. 
Τάση. 

Τροφοδοσία. Καταστροφή ενεργού στοιχείου). 

1.4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Β/Ρ). 

Α. Βαθμίδες Β/Ρ (Διακοπή διέγερσης. Απώλεια πόλωσης. 
Τάση. 

Τροφοδοσία. Καταστροφή ενεργού στοιχείου). 

Β.Ενισχυτής ισχύος Α, ΑΒ, Ο, (Εντοπισμός βλαβών σε ε¬ 
νεργά και παθητικά εξαρτήματα). 

1.5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Α.Δημιουργία βλαβών και έλεγχοι καλής λειτουργίας 
διαφόρωντύπων διαμορφωτών (Λυχνίαςτρανζίστορ ολο¬ 
κληρωμένου. 

Απλού ενεργού στοιχείου διατάξεως ΡΙΙ3Η - ΡΕΙΕΕ. 
Διαμορφωτή ισχύος). 

Β.Ελεγχος ισοσταθμισμένου διαμορφωτή και εντοπι¬ 
σμός βλαβών. 

2.0. ΔΕΚΤΗΣ 38Β 

2.1. Ελεγχοι και εντοπισμός βλαβών σε ενισχυτές Β/Ρ και 
μίκτες. 

2.2. Ελεγχος εξαρτημάτων και εντοπισμός βλαβών σε 
(Μετασχηματιστές, ενεργά και παθητικά στοιχεία, ολο¬ 
κληρωμένα κ.λ.π). 

3.0. ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΡΜ 

3.1 Ταλαντωτής και κυκλώματα πολλαπλασισμού 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ. 

(Ελεγχοι κυκλωμάτων. Εντοπισμός βλαβών σε ταλαντω¬ 
τές. 

Εντοπισμός βλαβών σε κυκλώματα πολλαπλασιασμού). 

3.2 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ νΗΡ 

Ελεγχος καλής λειτουργίας και εντοπισμός διαφόρων 
βλαβών. 

3.3 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ελεγχος καλής λειτουργίας και εντοπισμός βλαβών 
στους διευκρινιστές διαφόρωντύπων. 
ν 3.4. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Ελεγχοι κεραιών. Προσαρμογή. Μέτρηση ισχύος. 
Εντοπισμός βραχυκυκλωμάτων και διακοπών. 

* Ο έλεγχος εξαρτημάτων και έλεγχος καλής λειτουρ¬ 
γίας θα γίνονται κατά το δυνατόν με τις συσκευές σε λει¬ 
τουργία. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Τ ρόπος εξέτασης: Γ ραπτή και πρακτική - προφορική. 
Διάρκεια εξέτασης : Γ ραπτή 2 ώρες και πρακτική-προ- 
φορική. 

Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστη¬ 
μα ΒΙοογπ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτι- 
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κή απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης και πρακτική - πλη¬ 
ροφορική στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της γραπτής πρακτικής - προφο¬ 
ρικής εξέτασης. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατάτη διάρκειατης πρακτικής ε¬ 
ξάσκησης και πρακτικών εφαρμογών στους Η/Υ του 
Κέντρου θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδα¬ 
στές το πολύ. 

1.0. Γενικά 

1.1. Αριθμητικά συστήματα (δυαδικό, οκταδικό, δεκαε- 
ξαδικό). 

Μετατροπή από ένα σύστημα σε άλλο. Αριθμητικές πρά¬ 
ξεις στο δυαδικό σύστημα. 

1.2. Δυαδικοί κώδικες (ΒΑΕΙϋΟΤ, Α50ΙΙ, ΕΒδΙϋΙΟ, ΒΟΩ). 

1.3. Βασικά μέρη ενός ΗΥ. φορείς και μέσα καταγραφής 
πληροφοριών. 

Περιφερειακές μονάδες. 

1.4. Εντολές, πρόγραμμα, γλώσσα. Γλώσσες που χρησι¬ 
μοποιούνται στους υπολογιστές (μηχανής, υψηλού επι¬ 
πέδου). Μηχανισμοί εκτέλεσης ενός προγράμματος. 
Κατηγορίες εντολών - Αλγόριθμος. 

1.5. Χρήσιμες έννοιες. 

Τ ι ονομάζουμε ΗατάνναΓβ και δοίίν/3Γθ. 

Μεταφραστής (ΟοπιρίΙθΓ - ΙπΙθγργθΙθγ) 

Προγράμματα ειδικής χρήσης (υΐίϋΐίθδ) και λειτουργι¬ 
κού συσ-τήματος (Ορβταίίπρ δγείθΐπ) 

Μέθοδοι επεξεργασίας (ΒαΙοά ρτοοθεεϊης, 
ΜυΙΙίρΓθ9Γ3πιπιίη9, Τίπιβ δάβηηρ, ΠββΙ Ιίπιβ εγείβπιε, 
ΤθΙθρΐΌ0β33ίη9, οη Νπθ). 

2.0. Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών 

2.1. Απλά λογικά διαγράμματα 

2.2. Σύμβολα λογικού διαγράμματος. 

2.3. Χρόνος επεξεργασίας. Κύκλος εντολής. 

2.4. Ρουτίνα - υπορουτίνα. ΒΓαποήίηρ - Ιοορίηρ. 

2.5. Γλώσσες ανωτέρου επιπέδου. 

2.6. Στοιχεία γλώσσας.ΒΑδΙΟ (Βασικό λεξιλόγιο, ΡπηΙ - 
ίηρυΐ). 

Αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλα¬ 
πλασιασμού και 

διαίρεσης. Λογικές πράξεις ΑΝϋ, ΟΠ, ΧΟΗ. 

ΙΡ.ΤΗ ΕΝ.ΕΕδΕ 

ΟΝ.ΟΟΤΟ : ΟΝ.ΟΟδΕΙΒ 

3.0. Χειρισμός μικροϋπολογιστών 

3.1. Εκμάθηση λειτουργικού συστήματος Μ.δ ϋΟδ (ε¬ 
ντολές ΡΟΗΜΑΤ, ΟΟΡΥ, ϋΙδΚΟΟΡΥ, ΡΗΙΝΤ, ϋΕΕΕΤΕ, 
ΠΕΝΑΜΕκλπ). 

3.2. Τρέξιμο έτοιμων προγραμμάτων. 

3.3. Αντιγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων. 

3.4. Συντάκτες (ΕάίΙοΓδ). 

3.5. Χρησιμοποίηση του μικροϋπολογιστή στις ναυτικές 
επικοινωνίες σαν τερματική μονάδα εκπομπής και λήψης 
(πρωτόκολλα επικοινωνίας Ηδ 232). - Απλές εφαρμογές. 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ I, II (ΘΕΩΡΙΑ) 

Τρόπος εξέτασης:Γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες. 

Σύστημα εξέτασης : 50 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην έννοια της Ψηφιακής Λογικής σε σύ¬ 
γκριση με την Αναλογική. Συστήματα αρίθμησης (δεκαδι¬ 
κό, δυαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό). Μετατροπή των δια¬ 


φόρων συστημάτων και μέθοδοι μετατροπής. Δυαδικοί 
κώδικες και συστήματα κωδικοποίησης. 

-ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ : Η (ΟΗ), ΟΧΙ-Η (ΝΟΗ), ΚΑΙ (ΑΝΩ), ΟΧΙ 
(ΝΟΤ) 

ΟΧΙ-ΚΑΙ (ΝΑΝΟ). Λογικές οικογένειες (ΒΤΕ, ΠΤΕ, ϋΤΕ, 
ΟΟΤΕ,ΤΤΕ, δΜΕ, ΜΟδ). 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

- ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ 2 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΡΕΙΡ- 
ΡΕΟΡδ : Ηδ ϋΚ και ΜΑδΤΕΗ δΕΑνΕ ϋΚ ΡΕΙΡ ΡΕΟΡδ). 

- ΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (ΗΕΟΙδΤΕΗδ) - 
ΟΛΙΣΘΗΤΕΣ (δΗΙΡΤΉΕΘΙδΤΕΗδ) : Δεκαδικός μετρητής, 
παράλληλος μετρητής. 

Καταχωρητής. Ολισθητής. Ολοκληρωμένα κυκλώματα 
μετρητών, καταχωρητών και ολισθητών. 

- ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ : Πύλες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ - 
Η (ΧΟΗ) και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΟΧΙ - (ΧΝΟΗ). Ελεγχος λά¬ 
θους με ΒΙΤ ισοτομίας. Ημιαθροιστής. Αθροιστής παράλ¬ 
ληλος και σειράς. 

Αθροιστής Β 4 2 1 (ΒΟΡ). 

- ΠΗΓΕΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ: Πολυδονητές, Κυκλώματα 
κυματομορφών. 

Συστήματα μέτηρησς χρόνου. 

- ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ : Μετατροπείς ψηφιακού σε 
αναλογικό και αντίστροφα. Πολυπλέκτης. Αναλογικές συ¬ 
σκευές ελεγχόμενες ψηφιακά. 

1.0. ΜΝΗΜΕΣ. 

1.1. Τεχνολογίες μνημών : Μνήμη ΜΟδ : Μνήμη με διό¬ 
δους. 

1.2. Είδη μνημών 

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (ΗΑΜ-ΗΑΝΟΟΜ ΑΟΟΕδδ 
ΜΕΜΟΗΥ) 

Μνήμη μόνο ανάγνωσης (ΗΟΜ-ΗΕΑΟ ΟΝΕΥ ΜΕΜΟΗΥ) 
Προγραμματιζόμενη μνήμη ΗΟΜ (ΡΗΟΜ- 
ΡΗΟΘΗΑΜΜΑΒΕΕ ΗΟΜ) 

Διαγραφόμενη προγραμματιζόμενη ΗΟΜ (ΕΡΗΟΜ- 
ΕΗΑδΑΒΕΕ ΡΗΟΘΗΑΜΜΑΒΕΕ ΗΟΜ) 

Μεταβαλλόμενη ηλεκτρικά ΗΟΜ (ΕΑΗΟΜ- 
ΕΕΕΟΤΗΙΟΑΕΕΥ ΑΕΤΕΗΝΑΤΕϋ ΗΟΜ) 

1.3. Επέκταση μήκους μνήμης 
Αύξηση μήκους λέξης μνήμης 
Αύξηση χωριτικότητας μνήμης 

2.0. ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΡΕ1- 
ΟΕΝΤΗΑΕ ΡΗΟΟΕδδΙΝΘ ϋΝΐη 

2.1. Οργάνωση και λειτουργία μικροεπεξεργαστή 
Αριθμητική και λογική μονάδα (ΑΕΕΙ-ΑΗΙΤΗΜΕΤΙΟ 

ΕΟΟΙΟ ΕΙΝΙΤ) 

Μονάδα χρονισμού και ελέγχου (ΟΟΝΤΗΟΕ ΕΙΝΙΤ) 
Καταχωρητές 

2.2. Οργάνωση μικροεπεξεργαστή 
Κύκλοι λειτουργίας μικροεπεξεργαστή 

2.3. ΒΕΙΡΡΕΗδ 
3.0. δΟΠΛ/νΑΗΕ 

3.1 . Εντολές μνήμης ΕϋΑ, δΤΑ, Μνΐ 

3.2. Εντολές ολισθητών ΜΟν, Αϋϋ, δΕΙΒ, ΙΝΗ, ϋΟΗ 

3.3. Εντολές ϋΕΙΜΡ, ΟΑΕΕ 

3.4. Λογικές εντολές ΟΜΑ, ΑΝΑ, ΧΗΑ, ΑΝΙ, ΟΗΙ, ΧΗΙ 

3.5. Αλλες εντολές ΜΟΗ, ΗΕΤ, Ιπ, ΟΕΙΤ, ΗΑΕ, ΗΑΗ 

3.6. Τεχνικές για επικοινωνίες ΟΡΕ) και περιφερειακών 
συσκευών 

(ΙΝΤΕΗΗΕΙΡΤδ) 

3.7. Γενικές εφαρμογές μικροεπεξεργαστών στην 
Ναυτιλία. 

4.0. ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (δΥΝΤΗΕδΙδΕΗ). 
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Ταλαντωτής ελεγχόμενεος από τάση (\/00). Διαιρέτης 

συχνότητος. Συγκριτής φάσης. Πρωτότυποι ταλαντω¬ 
τές (συχνότητα αναφοράς). Φούρνος κρυστάλλων. 
Συνθέτης βρόγχου κλειδωμένης φάσης (ΡΙ_1_ΡΗΑΟΕ 
Ι.ΟΟΚΕΩ ΕΟΟΡ): 

Βασικό διάγραμμα, ανάλυση του ΡΙ_Ι_ το ΡίΙ_ στις ναυτι¬ 
κές επικοινωνίες. Το Ρ1_Ι_ σε συστήματα ελέγχου και με¬ 
τρήσεων. Μετατροπείς συχνότητας σε τάση και αντί¬ 
στροφα. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ I, II 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγητή/- 
ών. 

Σύστημα εξέτασης : Συμπλήρωση “Κάρτας Εργου” 
Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της Πρακτικής - Προφορικής εξέτασης. 

Τρόπος Διδασκαλίας : Κατά την διάρκεια της διδασκα¬ 
λίας θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές 
το πολύ. 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

1. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΝΩ, ΟΒ, ΝΟΤ, ΝΟΒ, ΝΑΝΩ με 2, 3 
και 4 εισόδους, ΧΟΒ, ΧΝΟΒ με ΩΤ1_, ΤΤΙ_, ΜΟΒ και 0Μ03: 
Μελέτη των πυλών, χαρακτηριστικές μεταφοράς, όρια 
θορύβων, λογικά επίπεδα. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

2. ΡϋΡ - Ρ1.0Ρ3 ϋΚ, Ω, Τ, Β3, ΜΑ3ΤΕΒ 5Ι_Α\/Ε ϋΚ: Μελέτη 
των κυκλωμάτων συνδιαστικής λογικής, μελέτη των Ρ1_ΙΡ- 
Ρ10Ρ3 σαν στοιχεία μνήμης, μελέτη των ακολουθιακών 
κυκλωμάτων. 

Μελέτη μετρητών, κσταχωρητών, αριθμητικών και λογι¬ 
κών Κυκλωμάτων. Παραδείγματα της ηλεκτρονικής λογι¬ 
κής στον έλεγχο βιομηχανικών μηχανημάτων. Ελεγχος 
καλής λειτουργίας. 

3. Μονάδες εισόδου - εξόδου: Ελεγχος διακοπτών, πλή¬ 
κτρων διόδων Ι_ΕΩ κ.λ.π 

-ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ: Μελέτη λει¬ 
τουργίας της μονάδας, μελέτη του ενδείκτη 7 στοιχείων. 

- Ολοκληρωμένο κύκλωμα (Μ3Ι) : Μελέτη ολισθητή 4 
ΒΙΤ3, πλήρους αθροιστή 4 ΒΙΤ3. Συγκριτή 5 ΒΙΤ3, διπλού 
πολυπλέκτη 4εισόδων, δυαδικού μετρητή 4 ΒΙΤ3, δεκαδι¬ 
κού μετρητή (ΒΟΩ), δεκαδικού μετρητή Ρ-ΩΟ\Λ/Ν, διπλού 
αποπολυπλέκτη μιας από τέσσερις εισόδους. 

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΟΜ : Διαμόρφωση και απο- 
διαμόρφωση αριθμητικών σημάτων, ανάλυση λειτουρ¬ 
γίας μεταλλακτών Α/Ω και Ω/Α. Πολλαπλή διαίρεση χρό¬ 
νου αριθμητικών σημάτων. 

Εκπομπή και λήψη ΡΟΜ. 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΙ_Ι_): Μελέτη ταλαντωτή ε¬ 
λεγχόμενης τάσης, κρυσταλλικού ταλαντωτή, φωρατή 
φάσης, προγραμματισμένου διαιρέτη συχνότητας και 
φίλτρου χαμηλής ζώνης. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ Μ3Ι (μνήμη 3 σταδίων, ΙΑΤΟΗ αποκωδικοποι- 
ητής - αποκωδικοποιητής προτεραιότητας). 

Μεταλλάκτης Α/Ω και Ω/Α. Μνήμη ΒΟΜ, ΒΑΜ και χειρο¬ 
κίνητος προγραμματιστής (μελέτη όλων των εξαρτημά¬ 
των που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μικροεπεξερ- 
γαστών, μετατροπή Ω/Α και Α/Ω, καθυστερήσεις και λαν¬ 
θασμένη μετατροπή. 

Διαχωριστής φορέων με οδηγό, κύκλος ανάγνωσης μνή¬ 
μης, κύκλος εγγραφής, κύκλος και χρόνος πρόσβασης - 
ΒΟΜ - ακολουθιακές συσκευές, απομίμηση ΒΟΜ με ΒΑΜ, 
προγραμματισμός ΡΒΟΜ. 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Χαρακτηριστικές των συσκευ¬ 


ών εισόδου εξόδου. Κεντρική μνήμη του ΒΟΜ, ΒΑΜ, 
γραμμές προγραμμάτιστού συσκευών εισόδου/εξόδου. 
Πληκτρολόγιο και δεκαεξαδικός ενδείκτης. Προειδοποιη¬ 
τικό πρόγραμμα των 512 ΒΥΤΕ3. Μελέτη και έλεγχος κα¬ 
λής λειτουργίας. 

ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΙ_Ι_): Μελέτη ταλαντωτή ε¬ 
λεγχόμενης τάσης, κρυσταλλικού ταλαντωτή, φωρατή 
φάσης, προγραμματισμένου διαιρέτη συχνότητας και- 
φίλτρου χαμηλής ζώνης. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΑΕ - ΤΒΑΝ3ΩΩ0ΕΒ5 
(ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ κατά την κρίση του/των καθηγητή/-ών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ : 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙ_ΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, 
περιληπτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Ε. 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το 
μέσο όρο της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτι¬ 
κών εφαρμογών στο εργαστήριο Σ.Α.Ετου Κέντρου θα α¬ 
ντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

- ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

- Αρχές σχεδίασης Σ.Α.Ε. Βασικά εξαρτήματα συστημά¬ 
των Σ.Α.Ε. 

(Σερβοενισχυτής. Συγχρονοσυστήματα. Δυναμοενισχυ- 
τής. 

Ταχογεννήτρια. Σερβονικινητήρας. Συγκριτής). 

- Πνευματικά συστήματα Σ.Α.Ε. 

- Υδραυλικά συστήματα Σ.Α.Ε. 

- Βαλβίδες ελέγχου υδραυλικών Σ.Α.Ε. 

- Εφαρμογές των μικροϋπολογιστών στα Σ.Α.Ε. 

- ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ (ΤΒΑΝ5ΩΙΙ0ΕΒ3). 

- Μετατροπή θερμοκρασίας, πίεσης, στάθμης κ.λ,π. η¬ 
λεκτρικά ανάλογα. 

Μεταφορά ηλεκτρικού αναλόγου. 

- Εφαρμογές μορφοτροπέων στο πλοίο. 

- Μετρήσεις - Ελεγχος - Συναγερμός. 

ΚΥΚΛΟΣΔ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο : ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ κατά την κρίση του/των καθηγητή/-ών. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ : 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, 
περιληπτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ : Χειρισμός των συσκευών κέ¬ 
ντρου, έλεγχος καλής λειτουργίας τους, και συμπτωμα¬ 
τολογία βλαβών επισκευές. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : Η τελική βαθμολογία του μαθήματος 
προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής και πρακτικής - 
προφορικής βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Κατά την διάρκεια των πρακτι¬ 
κών εφαρμογών καιτης εξάσκησης στις συσκευές και στα 
συστήματα του κέντρου αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 
10 σπουδαστές το πολύ. 

1.0. ΓΕΝΙΚΑ 
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1.1. Εισαγωγή. 

1.2. Ισχύον σύστημα κάι ανάγκη βελτίωσής του. 

1.3. Βασική ιδεατού παγκόσμιου συστήματος. 

1.4. Λειτουργίες του παγκόσμιου συστήματος. 

1.5. Συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στο 
παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλει¬ 
ας. 

1.6. Απαιτήσεις εξοπλισμού πλοίων. 

1.7. Λειτουργικές διαδικασίες για αυτοματοποιημένες 
επικοινωνίες. 

1.8. Δίκτυο επικοινωνιών μεταξύ Κέντρων Συντονισμού 
Διάσωσης (ΒΟΟ) για τον συντονισμό επιχειρήσεων έρευ¬ 
νας και διάσωσης (8ΑΗ). 

1.9. Σχεδιασμός και εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτι¬ 
λιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας. 

2. 0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α- ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΜΑΒ8ΑΤ 

2.1. Διαστημικός τομέας. 

2.2. Επίγειος παράκτιος σταθμός. 

2. 3. Επίγειοι παράκτιοι σταθμοί ( ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-Α και 
ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0) Δέκτης (ΕΘΟ). 

2.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ 

- Συναγερμός κινδύνου προέλευσης πλοίου. Ρ-. 

- Συναγερμός κινδύνου προέλευσης ξηρός (προς Ε.Π.Σ 
ΙΝΜΑΒ5ΑΤ-Α, μέσω του συστήματος ΕΘΟ, συναγερμός 
επικοινωνιών έρευνας και διάσωσης, υπηρεσία ΕΟΟ για 

την λήψη πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας, Γενικές 
Ραδιοεπικοινωνίες. 

2. 5. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΙΒΒ ΖΩΝΗΣ, ί 
(Ιητη3Γ53ΐ-Ε) 

- Εισαγωγή - Γενική Περιγραφή του συστήματος. 

- Δορυφορικά ΕΡΙΒΒ3. 

Β- ΣΥΣΤΗΜΑ 005ΡΑ3 - 3ΑΒ5ΑΤ 

2.6. Γενικά. 

2.7. Βασικός σχεδιασμός του συστήματος. Θ 

2. 8. Σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων υποσυστημά¬ 
των. 

(Συσκευές συναγερμού χρησιμοποιούμενες επί πλοίων, 
Διαστημικός Τομέας, Τερματικές μονάδες τοπικού χρή¬ 
στη, Κέντρο ελέγχου αποστολών). 

2. 9. Λειτουργικές διαδικασίες (Γενικά, σύνθεση, μηνυ¬ 
μάτων). 

3. 0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (ϋ50) 
3. 1. ΓΕΝΙΚΑ 

3.2. Βασική περιγραφή του συστήματος (Τεχνικά 
χαρακτηριστικά, Λειτουργικές Διαδικασίες). 

3.3. Συναγερμός κινδύνου. 

3.4. Επιβεβαίωση λήψης Συναγερμού Κινδύνου. 

3.5. Αναμεταβίβαση κινδύνου. 

3.6. Επανάληψη κλήσης κινδύνου. 

3.7. Συσκευές ψηφιακής επιλογικής κλήσης (030) πλοί¬ 
ων. 3. 8. Λήψη 030. 4. 0. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

4.1. Γ ενικά. 

4.2. Υπηρεσίες ΝΑΝ/ΤΕΧ. 

4.3. Υπηρεσίες μεγάλης εμβελείας. 
α.- μέσω δορυφόρου, β.- μέσω Η.Ρ. 

5. 0. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

5.1. Επισήμανση όλωντων άρθρων και διαδακασιών που 
μεταβάλλονται με την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού 
Ραδιοεπικοινωνιών. 

5. 2. Νέα Διεθνής Σύμβαση 50Ι-Α5 (στο μέρος εκείνο 
που αφορά τις Ραδιοεπικοινωνίες). 


5.3. Συχνότητες.Χρησιμοποίηση και περιορισμοί των νέ¬ 
ων συχνοτήτων που έχουν κατανεμηθεί από την ΙΤΙΙ. 

6. 0. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ. 

6. 1. Εκπομπή και λήψη σημάτων συναγερμού. 

6.2. Εκπομπή και λήψη μηνυμάτων Κινδύνου Επείγοντος 
και Ασφάλειας. 

6.3. Ανταπόκριση Κινδύνου, Επείγοντος και Ασφάλειας. 

6.4. Επιτόπιες επικοινωνίες. 

6.5. Λήψη μηνυμάτων Μ8Ι (ΝΑνΤΕΧ, νΗΕ, ΜΡ, ΗΡ, ΕΘΟ). 
6. 6. Συσκευές ΕΡΙΒΒ5 και διαδικασίες ραδιοεντοπι- 

σμού. 

6.7. Λειτουργία των υποσυστημάτων του ΘΜ035 σαν ε¬ 
νιαίο σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο : ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΑ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης : Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - 
Προφορική κατά την κρίση του/των καθηγητή/ών. 
Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή 50 ερωτήσεις με το σύστη¬ 
μα ΒίΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιλη¬ 
πτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης ι$αι Πρακτική - 
Προφορική στις Ραδιοτηλετυπικές και δορυφορικές ε¬ 
γκαταστάσεις του Κέντρου",, 0 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της Γραπτής και Πρακτικής - Προφορικής βαθμο¬ 
λογίας. Τρόπος διδασκαλίας : Κατά τη διάρκεια των πρα¬ 
κτικών εφαρμογών στα ραδιοτηλετυπικά και δορυφορικά 
συστήματα του Κέντρου θα αντιστοιχεί ένας Καθηγητής 
ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

Σχέση θεωρίας προς άσκηση 1:2 
Α. -1.0. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΑ 

Αρχές λειτουργείας. Διεθνείς Τ/Π ταχύτητες. 
Επεξήγηση μονάδων (πληκτρολόγιο, μηχανικός πομπός, 
μονάδα εκτύπωσης, μονάδα ελέγχου κλήσεων. 
Αυτόματος αναγνώστης. Διατρητής ταινίας). Συντήρηση 
πρακτικές εφαρμογές, λειτουργίας του Τ/Π 
°σε κατάσταση Ι_ΟΟΑΙ_ Διάτρηση. 

2.1. Κωδικοποίηση 

2.2. Συστήματα επικοινωνίας. 

Σύστημα ΑΒΘ (κύκλος χρόνου. Διαδικασία κλήσης). 
Ανταλλαγή πληροφοριών. Διαδικασία επαναλήψεων. 
Συνθήκες ΜΑ3ΤΕΒ - 3Ι_Α\/Ε. Διαδικασία αλλαγής κατεύ¬ 
θυνσης. 

Συγχρονισμός - επανασυγχρονισμός. 

Σύστημα ΒΒΟΑΟΟΑ3Τ (ΟΒΟ, 5Β3, πρωτόκολλα). 

2.3. Επεξήγηση λειτουργίας των ραδιοτηλετυπικών ε¬ 
γκαταστάσεων του κέντρου. 

2.4. Πρακτικές εφαρμογές επί των ραδιοτηλετυπικών 
συστημάτων του κέντρου. Είσοδος πλοίου προς παρά¬ 
κτιο. Εξοδος παράκτιου προς πλοίο. Διαδικασίες Τ/Π κλή¬ 
σεων (ΒΘ, 5/Ρ, και ΟΙΒΤΕΙ). Αυτόματη τηλετυπική λει¬ 
τουργία (εντολή ΑΙΙΤΟΤΧ). 

2.5. Συντήρηση ραδιοτηλετυπικών εγκαταστάσεων. 
Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών σε επίπεδο 
όθ3Γά/πηοάυΐΘ. 

Β. - 1.0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΙΝΜΑΒ5ΑΤ. 

1. 1. Γενικά περί του παγκόσμιου οργανισμού 
ΙΝΜΑΒ5ΑΤ. 

2. 0. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ (Ιηπΐ3Γ$3ΐ-Α). 
(Περιγραφή του συστήματος παρεχόμενες υπηρεσίες, 
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μελλοντικές υπηρεσίες, δορυφόροι, επίγειοι σταθμοί ξη¬ 
ρός (ΟΕ8), σταθμοί συντονιστές δικτύου (ΝΟδ), επίγειοι 
σταθμοί πλοίου δΕδ) κ.λπ. 2. 1. ΔΙΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
(Περιγραφή τρόπων διαϋλοποίησης ΡΟΜ-ΤϋΜ). 

2. 2. ΤΥΠΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (Κανάλια αίτη¬ 
σης, Κοινό κανάλι σηματοδότησης, Κανάλι σηματοδότη¬ 
σης, Κανάλι ΟΩΡί-ΕΧ). 

2. 3. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
-Εσωτερική σηματοδότηση 

-Σηματοδότηση προέλευσης ξηράς, επεξήγηση μηνύ¬ 
ματος διορισμού. 

-Σηματοδότηση προέλευσης πλοίου, επεξήγηση μηνύ¬ 
ματος αίτησης. 

-Εξωτερική σηματοδότηση 

-Σηματοδότηση (τηλετυπικής κλήσης ΟυΡίΕΧ, έναρξης 
τηλετυπικής κλήσης, τέλους τηλετυπικής επικοινωνίας, 
τηλετυπικής κλήσης δΙΜΡΙΕΧ). 

-Σηματοδότηση (τηλεφωνικής κλήσης ϋΙΙΡΙΕΧ, έναρ¬ 
ξης τηλεφωνικής κλήσης ϋϋΡΓΕΧ, τέλους τηλεφωνικής 
κλήσης ΟυΡί,ΕΧ, τηλεφωνικής κλήσης 8ΙΜΡΙΕΧ. 

2. 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Εισαγωγή. Διαδικασίες κλήσης κινδύνου. Τηλετυπική 
και τηλεφωνική κλήση προέλευσης πλοίου. Υπηρεσίες ε¬ 
πείγοντος και ασφαλείας. Τηλετυπικές και τηλεφωνικές 
κλήσεις επείγοντος και ασφάλειας. 

2. 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 

2. 6. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
-Σχηματισμός διεθνούς αριθμού. 

-Αυτόματες κλήσεις. 

-Χειροκίνητες κλήσεις. 

-Κλήσεις υπηρεσιακών πληροφοριών, τεχνικής βοήθει¬ 
ας και αναφορών στίγματος. 

-Κλήσεις προέλευσης πλοίου και προέλευσης ξηράς. 
-Κλήσεις δεδομένων και πανομοιότυπου. 

-Υπηρεσία εκπομπής δεδομένων υψηλής ταχύτητας 
(Ηδϋ). 

2. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΣΠ 

2. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

2.9. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ 

2.10. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3. Ο. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΜΑΗδΑΤ (Ιππΐ3Γ83ΐ-0) 

3. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (Κοινό κανάλι ση¬ 
ματοδότησης. 

Κανάλια σηματοδότησης ΣΣΔ/ΕΠΣ. Κανάλια σηματοδό¬ 
τησης ΕΣΠ. Κανάλια σηματοδότησης ΣΣΔ/ΕΣΠ και 
ΣΣΔ/ΣΣΔ. 

Διορισμός καναλιών ΕΣΠ. 

3.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΙΝΤΕΗΡΑΟΕδ). 
Συσκευές προσαρμογής επίγειου σταθμού πλοίου. 
Επίγειες συσκευές προσαρμογής. 

3.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ιηπιαιεαΐ - Ο 
(Εισαγωγή προαιρετικής υπηρεσίες. Κλήση επιλεγμέ¬ 
νων πλοίων για μεταβίβαση δεδομένων. Λήψη περιοχικών 
ομαδικών κλήσεων. Λειτουργία κλειστού δικτύου. 

3. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ, (κλήσεις προερχόμενες α¬ 
πό πλοίο. 

Κλήσεις προερχόμενες από ξηρά. 

3. 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. (Αιτία, εμπολοκέςτου συστήματος). 


3. 7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΣΠ ΣΕ ΩΚΕΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
3. 8. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 

3. 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΠ (Εγκριση δοκιμών, περιορισμός 
χρήσης του συστήματος δοκιμές καλής λειτουργίας). 

3.10. ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

3.11. ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

4. 0. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

1. Επεξήγηση λειτουργίας των διαφόρων συσκευών του 
συστήματος (εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές). 

2. Διάγραμμα του συστήματος δια κιβωτίων, επεξήγηση 
των διαφόρων μονάδων, λειτουργία του συστήματος σε 

κατάσταση αδρανείας, σε κατάσταση εκπομπής και σε 
κατάσταση λήψης. 

3. Τερματική μονάδα του συστήματος (ανάλυση λει¬ 
τουργίας της, αναφορά στατεχνικάχαρακτηριστικάτης). 

4. Ελεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος. 

5. Σήματα συναγερμού Κινδύνου και Ασφάλειας. 

6. Μεταβίβαση μηνυμάτων Κινδύνου, Επείγοντος και 
Ασφάλειας. 

7. Εκπομπή και λήψη συνήθων μηνυμάτων. 

8. Οι παραπάνω εφαρμογές θα γίνονται Ραδιοτηλεφω- 
νικά και Ραδιοτηλετυπικά. 

9. Εφαρμογές στην απευθείας Ραδιοτηλετυπική και 
Ραδιοτηλεφωνική εμπορική ανταπόκριση. 

10. Συντήρηση Ιηηπ3Γδ3ΐΑ. Μετρήσεις. Εντοπισμός και 
αποκατάσταση βλαβών. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο : ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτή. 

Διάρκεια εξέτασης : 2 ώρες. 

Σύστημα ερωτήσεων : 50 ερωτήσεις με το σύστημα 
ΒΙ_ΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική 
απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης. 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Εισαγωγή. Τύποι πληροφοριών. Κώδικες. Αριθμητικοί 

κώδικες. 

Κώδικες χαρακτήρων. Τρόποι επικοινωνίας (μονόδρο- 
μη, αμφίδρομη, ημιαμφίδρομη). 

Γραμμές επικοινωνίας. Πολυπλέκτες, συγκεντρωτές, 
διανομείς. Δίκτυα επικοινωνίας. Επεξεργαστές επικοινω¬ 
νιών. Είδη τερματικών. Μοάβητε. Ευφυή Μοάβπτε 
Πολλαπλά Μοάβηε. Μοάβιτιε ασφαλείας. Οδηγοί γραμ¬ 
μών. Μοάβπδ περιορισμένων αποστάσεων. Προσαρμο¬ 
στικά κυκλώματα (Ιπίβάβοβδ). Καθυστερήσεις γραμμών. 
Προσαρμοστικές μονάδες (Ιπίθάβοβ υπίίδ). 

Συζεύξεις ακουστικές. Χωρητικότητα γραμμής διασύν¬ 
δεσης. Ταχύτητα μετάδοσης. 

2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Γενική περιγραφή. Τεχνικές ανίχνευσης σφαλμάτων. 
Συχνότητα εμφάνισης σφάλματος. Ισοστάθμιση. 
Ανίχνευση σφάλματος. Αυτόματη ανίχνευση σφάλμα¬ 
τος. Διόρθωση σφάλματος. 

Κώδικες εντοπισμού και διόρθωση λαθών. Κώδικας 
ΕΛΟΤ 928. 

Κώδικας ΗΑΜΜΙΝΟ. Παραδείγματα. 

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μεταφορά πληροφοριών.Ασύγχρονη σειριακή επικοι¬ 
νωνία. 

Ασύγχρονη παράλληλη επικοινωνία.Επικοινωνία με τον 
έλεγχο προγράμματος. Μέθοδος σάρωσης ή διαλογής 
(ΡΟϋ-ΙΝΟ). 

Επικοινωνία με σήματα διακοπτών 
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Κατηγορίες διακοπτών. Συστήματα διακοπτών 

4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

Πρωτόκολλα επικοινωνίας. (Σκοπός, Είδη, κατηγορίες) 

Πρωτόκολλο Β50 (ΒΙΝΑΗΥ δΥΝΘΗΗΟΝΟυδ 
ΘΟΜΜΙΙΝΙΘΑΤΙΟΝ) 

Πρωτόκολλο δΟΕΘ (δγηοίίΓοηουε ϋαία ϋηΚ ΟοπΙγοΙ) 

Πρωτόκολλο ΗϋΕΟ (ΗίςΠ ΙβνβΙ ΩαΙα ϋπ(< ΟοπΙγοΙ) 

Εξοδοι Πδ 232-0. Διαδικασίες ελέγχου γραμμής και α¬ 
νταλλαγής μηνυμάτων. Διάδρομοι υπολογιστικών συστη¬ 
μάτων. 

Αρχές λειτουργίας διαδρόμων. Πρότυπα διαδρόμων. 

Εκπομπή δυαδικού κώδικα, δομή πλαισίου, γενικές αρ¬ 
χές ανταλλαγής στοιχείων. Παραδείγματα. 

5. ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τηλεφωνικό, τηλετυπικό και τηλεγραφικό δίκτυο. 

Κριτήριο απόδοσης συστήματος και δικτύου.Απόδοση 
συστήματος και υπολογισμοί. 

6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Εξειδικευμένες συσκευές. Μετατροπείς κωδίκων και τα¬ 
χυτήτων. 

Μετατροπέας πρωτοκόλλου. Συσκευές εισόδου στοιχεί¬ 
ων. Συσκευές ομιλίας και δεδομένων. Ψηφιοποιητές φω¬ 
νής. Συστήματα μεταβίβασης οπτικών ινών. Αντίστροφη 
πολλαπλή με πολυκύκλωμα επικοινωνίας Μοάθηε. 
Δορυφόροι. Αισθητήρες Μορφοτροπείς. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ 

Α - ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Α ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται κατά τις απογευματινές 
ώρες και παρακολουθούνται από σπουδαστές του τμή¬ 
ματος Ραδιοηλεκτρονικού Α τάξης και που έχουν δηλώ¬ 
σει την συμμετοχή τους είναι: 


α/α ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΚΥΚΛΟΣΑ 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΚΥΚΛΟΣ Β 
1. ΑΓΓΛΙΚΑ 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ Γ 
1. ΑΓΓΛΙΚΑ 


30 

20 

50 

30 

20 

50 

30 

30 


Β - ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται εκτός του κανονικού ω¬ 
ραρίου 

λειτουργίας του τμήματος και παρακολουθούνται προ¬ 
αιρετικά από 

τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυ¬ 
τά είναι: 


α/αΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΚΥΚΛΟΣΑ 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 35 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 10 

45 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 35 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ _10 

45 


ΚΥΚΛΟΣ Γ 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 35 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 10 

45 

ΚΥΚΛΟΣ Δ 

1. ΑΓΓΛΙΚΑ 35 

35 

ΑΓΓΛΙΚΑ: το μάθημα των Αγγλικών εξετάζεται υποχρεω¬ 
τικά. 

Οι υποψήφιοι Ραδιοηλεκτρονικοί Α τάξης εξετάζονται 
στο τέλος του Γ’ κύκλου σπουδών και οι υποψήφιοι 
Ραδιοηλεκτρονικοί Β’ εξετάζονται στο τέλος του Δ’ κύ¬ 
κλου σπουδών. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (Ραδιοηλεκτρονικοί Α και Β 
τάξης) Ερωτήσεις - Απαντήσεις περί προσώπων σχετικά 
με όνομα, επάγγελμα, καταγωγή, ημερομηνίες,, (συνομι¬ 
λία). 

Ερωτήσεις - Απαντήσεις περί επικοινωνιών, και των συ¬ 
στημάτων τους. 

Επιλογή τεχνικών κειμένων και ορολογίας σχετικά με την 
ειδικόητα του ραδιοηλεκτρονικού. Επιλογή κειμένων και 
διαλόγων από το 5ΕΑ8ΡΕΑΚ και Δ.Κ.Ρ. που έχουν σχέση 
με τη διεξαγωγή των ραδιοεπικοινωνιών. Σύνταξη ραδιο- 
μηνυμάτων και εκθέσεων σε παρόμοια θέματα που ανα¬ 
λύθηκαν και επεξηγήθηκαν. 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος εξέτασης: γραπτά και προφορικά. 

Διάρκεια εξέτασης : Γραπτά 2 ώρες, Προφορικά ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής 
βαθμολογίας. 

α) Γραπτή εξέταση: 

1. Ελεύθερη μετάφραση Αγγλικού κειμένου που αποτε- 
λείται από 600 περίπου γράμματα και έχει σχέση με την 
διεξαγωγή της υπηρεσίας στο πλοίο. Το κείμενο μπορεί 
να διανέμεται έντυπο στους σπουδαστές. 

2. Σύνταξη στα Αγγλικά έκθεσης ή επιστολής ή αναφο¬ 
ράς ημερολογίου που θα Περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 
λέξεις. Δίνονται τα κύρια σημεία του θέματος. 

3. Δίνονται στα Αγγλικά 10 λέξεις τεχνικής ορολογίας και 
σπουαστής υποχρεούται να συντάξει αντίστοιχες ολο¬ 
κληρωμένες προτάσεις. 

4. Σύνταξη ραδιομηνύματος στα Αγγλικά που περιλαμ¬ 
βάνει τουλάιστον 15 λέξεις στο κείμενο για θέμα που έχει 
σχέση με επείγον περιστατικό του πλοίου, β) Προφορική 
εξέταση: 

1. Απόδοση στα Αγγλικά της έννοιας ενός Αγγλικού κει¬ 
μένου τουλάχιστον 10 στίχων που το διαβάζει ο εξετα¬ 
στής ή αναπαράγεται με ηλεκτρονικό μέσο. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 

ΤΜΗΜΑ:ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ Α: ΘΜΩδδ - Δορυφορικές Επικοινωνίες 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική Βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης : Γ ραπτή και προφορική 

Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή : 50 ερωτήσεις με το σύ¬ 
στημα ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περι¬ 
ληπτική απάντηση). 

Προφορική : Χειρισμός και πρακτικές εφαρμογές στον 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του Κέντρου. 
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Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή: Σύμφωνα με τη γενική κα¬ 
τανομή ύλης. 

Προφορική: Ο αναγκαίος χρόνος. Βαθμολογία: Ο μέσος 
όρος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
εφαρμογών στα δορυφορικά συστήματα του κέντρου θα 
αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές κατά α¬ 
νώτατο όριο. Διδασκαλία: 44 ώρες. 

Θεωρητικό μέρος: 

1 .Γενικάπερίτουσυμβατικούσυστήματοςεπικοινωνιών 
(5.01-Α8). Σύγκριση με το νέο σύστημα ΘΜ033. 2.Βασική 
ιδέα του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου 
και Ασφάλειας (6 Μ088). 

3. Λειτουργίες του (3Μ033 . Συναγερμός.Συντονιστικές 
Επι κοινωνίες 3ΑΗ. ΣήματαΕντοπισμού . Διάδοση των 
ναυτι- λιακών πληροφοριών ασφάλειας. 

Γενικές Ραδιοεπικοινωνίες. Επικοινωνίες “ γέφυρα - 
προςγέφυρα.” 

4. Συστήματα Επικοινωνίας για χρήση στο Παγκόσμιο 
Σύστημα. Δορυφορικές Επικοινωνίες. - Επίγειες 
Επικοινωνίες. Υπηρεσίες μεγάλης, μεσαίας και μικρής εμ¬ 
βέλειας. - Επικοινωνίες διά- δόσης πληροφοριών για τη 
ναυτική ασφάλεια. 

δ.Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός πλοίων. 6.Δομή του 
ΘΜ033. 

α.Σύστημα ΙΝΜΑΒ3ΑΤ . Οργανισμός. Δομή του 
ΙΝΜΑΒ3ΑΤ. Διαστημικός τομέας. Δορυφόροι και 
Ναυτιλία. Επίγειοι σταθμοί ξηράς (0Ε3). Σταθμοί 
Συντονισμού Δικτύου (Ν03). Κέντρο Ελέγχου Δικτύου 
(Ν00). 

Κέντρο Ελέγχου Δορυφόρων (300). Συχνότητες - 
Δίαυλοι. Επίγειοι σταθμοί πλοίων (3Ε3). 

Ιηπΐ3Γ53ί Α. Ιηπΐ3Γ53ί 0. Ιηητ>3Γδ3ΐ Β . Ιηπΐ3Γ53ί Μ. 
Βελτιούμενο Σύστημα Ομαδικών Κλήσεων ( Επίιβηοθά 
0Γουρ03ΐΙ δγείβηιΕΘΟ). 

Εισαγωγή, γενικά. Χαρακτηριστικά καναλιού ΕΟΟ. 
Δέκτης ΕΟΟ. 

Λήψεις εκπομπών ΕΟΟ. 

Υπηρεσίες ΙΝΜΑΒ3ΑΤ. 

Συναγερμός κινδύνου από πλοίο προς ξηρά. 
Συναγερμός κινδύνου από ξηρά προς πλοίο. 
Συναγερμός με Ιηπΐ3Γδ3ΐ Α. Κλήση πρός όλα τα πλοία, 
κλήσεις γεωγρα ικής περιοχής. Ομαδικές κλήσεις. 
Συναγερμός κινδύνου ξηράς προς πλοίο μέσω του συ¬ 
στήματος ΕΟΟ. 

Επικοινωνίες συντονισμού έρευνας και διάσωσης 
(8ΑΒ). 

Χρήση του ΕΟΟ για τη μετάδοση πληροφοριών ναυτι¬ 
κής ασφάλειας. Εμπορικές επικοινωνίες μέσω 
ΙΝΜΑΒ3ΑΤ. Ραδιοφάροςένδειξης θέσης κινδύνου 
(ΕΡΙΒΒ) ί,-Βαπά (Ιηπΐ3Γδ3ΐ-Ε). Γενική περιγραφή του συ¬ 
στήματος καιαπαιτούμενου εξοπλισμού, 
β. Σύστημα 0Ο3ΡΑ8 - 3ΑΒ3ΑΤ. 

Εισαγωγή. Γενική περιγραφή του συστήματος. 
Ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου (ΕΡΙΒΒ) στο 
003ΡΑ3 - 3ΑΒ3ΑΤ. γ. Σύστημα Ψηφιακής Επιλογικής 
Κλήσης (ϋ50). 

Εισαγωγή. 030. Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος. 
Δομή μηνυμάτων ϋδΟ . Ν/ΗΡ-ΟδΟ. ΜΡ,ΗΡ ϋ30. Κλήση 
κινδύνου Αναμεταβίβαση κλήσης κινδύνου. Επαναλή¬ 
ψεις. δ. ΝΑνΤΕΧ 

Εισαγωγή. Περιγραφή του συστήματος. Παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Μηνύματα ΝΑΥΤΕΧ. 


ε. Αναμεταδότης Ραντάρ (Ββάβτ Ιτβηδροηάβτ). 
Εισαγωγή. Γενική περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Πρακτικό μέρος. Σωστή και ικανή λειτουργία του εξοπλι¬ 
σμού ΘΜϋδδ κάτω από κανονικές συνθήκες και με συν¬ 
θήκες συνήθων παρεμβολών. 

Ασφαλή λειτουργία όλων των συσκευών επικοινωνιών 
του ΘΜϋδδ και των βοηθητικών (συμπληρωματικών) συ¬ 
σκευών , συμπεριλαμβανομένων και των προφυλάξεων α¬ 
σφάλειας. 

Μέθοδοι χειρισμού για: 

- τη ρύθμιση δέκτη για τον κατάλληλο τρόπολειτουργίας 
συμπεριλαμβανομένωντης λήψης ϋδΟ στην οθόνη και α¬ 
πευθείας εκτύπωσης τηλεγραφίας. 

- τη ρύθμιση πομπών όπου υπάρχουν και χειρισμού κα¬ 
τάλληλα. 

- τη ρύθμιση κεραίας και επανευθυγράμμισης ανάλογα 
με την περίπτωση. - τη χρήση των ραδιοσυσκευών σωστι¬ 
κών μέσων. ! 

- τη χρήση των ΕΡΙΒΒδ. - τη χρήση των εγχειριδίων. 

Τήρηση φυλακής και διαδικασίες ( που πρέπει να τη¬ 
ρούνται). 

- Διαδικασίες επικοινωνιών και πειθαρχία προς αποφυ¬ 
γήν επι- βλαβών παρεμβολών στο ΟΜϋδδ και των υπο¬ 
συστημάτων του. - Διαδικασίες για τη χρήση πληροφο¬ 
ριών πρόβλεψης και διάδοσης των επικοινωνιών με τις 
πλέον κατάλληλες συχνότητες. 

- Τήρηση φυλακής των ραδιοεπικοινωνιών, ανταλλαγή 
διακίνησης των ραδιοεπικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση 
τις διαδικασίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας, την 
τήρηση ημερολογίου, συμπεριλαμβανομένου και τη χρή¬ 
ση του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου. - 
Παρακολούθηση σε μια συχνότητα κινδύνου ενώ ταυτό¬ 
χρονα γίνεται παρακολούθηση ή εργασία σε μια τουλάχι¬ 
στον άλλη συχνότητα. 

- Συστήματα αναφορών στίγματος πλοίου και διαδικα¬ 
σίες. 

- Τήλε - ιατρικά συστήματα και διαδικασίες. - Εμπορικές 
επικοινωνίες ΜΑΘΗΜΑ Β: Τηλέτυπα - Ραδιοτηλέτυπα 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική Βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και προφορική 

Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή : 25 ερωτήσεις με το σύ¬ 
στημα ΒΙ_ΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περι¬ 
ληπτική απάντηση). 

Προφορική : Χειρισμός και πρακτικές εφαρμογές στον 
ραδιοτηλετυπικό εξοπλισμό του Κέντρου. 

Διάρκεια εξέτασης: Γ ραπτή: Σύμφωνα με τη γενική κα¬ 
τανομή ύλης. 

Προφορική: Ο αναγκαίος χρόνος Βαθμολογία: Ο μέσος 
όρος της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
εφαρμογών στα τηλετυπικά συστήματα του Κέντρου θα 
αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές κατά α¬ 
νώτατο όριο. 

Διδασκαλία: 22 ώρες. 

- Τηλέτυπο - Ραδιοτηλέτυπο. 

Αρχές λειτουργίας τηλέτυπου - ραδιοτηλέτυ- 
που.Συνοπτική επεξήγηση μονάδων. Σύνθεση χαρακτή¬ 
ρων . Διεθνείς τηλε τυπικές ταχύτητες. 

- Κώδικες. Γ ενικά περί κωδικών, είδη και κωδικοποίηση 
πληρο φοριών. Διαδικασίες λειτουργίας ραδιοτηλετυπι- 
κών συστη μάτων επικοινωνιών. Τιμολόγηση ΡΠΤ αντα- 
ποκρίσεως 
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- Αναφορά στο πανομοιότυπο(Ρ30δίΓπίΙθ) - Πρακτικές ε¬ 
φαρμογές στις ραδιοτηλετυπικές εγκαταστάσεις του κέ¬ 
ντρου. Προετοιμασία των συσκευών και ραδιομηνυμάτων 
για ραδιοτηλε τυπική ανταπόκριση. 

Διάδικασίες ανταπόκρισης χειροκίνητα και αυτόματα. 
Διαδικασία ραδιοτηλετυπικής κλήσης παρακτίου και εκ¬ 
πομπής μηνυμάτων σε ΑΗΩ, 8Β0 0Β0 5ΤΟΒΕ ΑΝϋ 
ΡΟΠ\Λ/ΑΗΟ και μεταβίβαση απευθείας ΩΙΗΤΕΙ.. 
Διαδικασίες λήψης - εκπομπής του συστήματος 
ΒΗΟΑΟΟΑ3Τ (ΒΟ). 

- Ελεγχοι καλής λειτουργίας, συντήρησης και ανίχνευ¬ 
σης βλαβών σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευα¬ 
στών. 

ΜΑΘΗΜΑ ΓΕφαρμογές ραδιοηλεκτρονικών συσκευών 
Ε-ΕΤΑΣΗ : Βαθμολογική Βάση : 60 Τρόπος εξέτασης: 
Προφορικά - Πρακτικά : Ο απαραίτητος ανά σπουδαστή 
χρόνος. 

Βαθμολογία: Ο βαθμός από την πρακτική εξέταση. 
Τρόπος Διδασκαλίας: Εργαστηριακή άσκηση. 

Κατά την διδασκαλία θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής α¬ 
νά 6 σπουδαστές κατά ανώτατο όριο. 

Διδασκαλία: 25 ώρες 
Πρακτικό μέρος. 

Χρήση οργάνων μετρήσεων και ελέγχου των ραδιοηλε- 
κτρο- νικών συσκευών του πλοίου. 

Τεχνικές συγκόλλησης και αποσυγκόλλησης επί των συ¬ 
σκευών με ημιαγωγούς και στα σύγχρονα κυκλώματα του 
κέντρου. 

Συντήρηση του μόνιμου και φορητού ραδιοεξοπλισμού 
σωστικής σχεδίας. 

Λογική ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών όλων των 
τηλεπι κοινωνιακών συσκευώντου πλοίου με έμφαση στις 
μονάδες πομπών/δεκτών τηλεγραφίας - τηλεφωνίας. 
Διαδικασίες συντήρησης επισκευής και συναρμολόγη¬ 
ση κεραίας. Ελεγχοι καλής λειτουργίας και συντήρησης 
των ραδιοναυσιπλοϊκών συσκευώντου κέντρου. 

Λειτουργία, συντήρηση και ανίχνευση βλαβών των πη¬ 
γών ενερ γειας όπως μετατροπείς, σταθεροποιητές τά- 
σεως και συστοι χίες συσσωρευτών. 

ΜΑΘΗΜΑ Δ:Αγγλικά (Προαιρετική παρακολούθηση) 

ΕΞΕΤΑΣΗ: Υποχρεωτική 

Βαθμολογική Βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και προφορική. 

Σύστημα εξέτασης: Γ ραπτή : Ελεύθερη μετάφραση αγ¬ 
γλικού κειμένου 10 στίχων που να έχει σχέση με την διε¬ 
ξαγωγή των επικοινωνιών του πλοίου. 

Σύνταξη έκθεσης στα αγγλικά 15 στίχων περίπου 
επί σχετικού θέματος. Επεξήγηση 15 τεχνικών όρων και 
συντομογραφιών. 

Προφορική: Ανάγνωση και κατανόηση κειμένου σχετικά 
με τις επικοινωνίες του πλοίου. 

Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέματα 
που έχουν σχέση με την καθημερινότητα και την διεξαγω¬ 
γή υπηρεσίας επί του πλοίου. Διάρκεια εξέτασης: 
Γραπτή: 2 ώρες. Προφορική: Ο αναγκαίος χρόνος 
Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορικής 
βαθμολογίας. 

Διδασκαλία: 24 ώρες Διδακτέα ύλη. - Επιλογή και κατα¬ 
νόηση κειμένων σχετικά με την ειδικότητα του υποψήφι¬ 
ου ραδιοτηλεγραφητή Α’τάξης. 

- Τεχνική ορολογία και επεξήγηση όρων και συντομο- 
γραφιών πού έχουν σχέση με τις επικοινωνίες και των συ¬ 
στημάτων τους. 


- Συνομιλία στην Αγγλική. 

ΜΑΘΗΜΑ Ε: Ραδιοκανονισμοί (Προαιρετική παρακο¬ 
λούθηση) 

ΕΞΕΤΑΣΗ: Υποχρεωτική 
Βαθμολογική Βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτή. 

Σύστημα εξέτασης : Γ ραπτή : 25 ερωτήσεις με το σύ¬ 
στημα ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περι¬ 
ληπτική απάντηση). 

Διάρκεια εξέτασης: Γ ραπτή: Σύμφωνα με τη γενική κα¬ 
τανομή ύλης. 

Διδασκαλία: 12 ώρες. 

1.- Εισαγωγή στους διεθνείς κανονισμούς ραδιοεπικοι¬ 
νωνιών της ΙΤϋ. Γενικοί όροι και ορισμοί. 

- Αδειες σταθμών πλοίων. Αναγνώριση σταθμών πλοίων. 

- Συνοπτική αναφορά του κεφαλαίου IX της ΙΤυ 1987 με 
έμφαση στις διαδικασίες κινδύνου επείγοντος και ασφά¬ 
λειας. 

- Επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας με το Παγκόσμιο 
Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (ΟΜϋδδ). 

- Διαδικασία χειρισμού λήψης, εκπομπής και επιβεβαίω¬ 
σης λήψης του συναγερμού κινδύνου: Ολες οι περιπτώ¬ 
σεις. 

- Ανταπόκριση κινδύνου. Γενικά περί ανταπόκρισης κιν¬ 
δύνου και 3ΑΒ. Σήματα ραδιοεντοπισμού. 

8 Ο I. Α 8 - Κεφάλαιο IV της 301Α3 74 όπως αντικατα- 
στάθηκε με τις τροποποιήσεις του 1988. Γενικά. 

- Πιστοποιητικά επικοινωνιών όλων των κατηγοριών των 
πλοίων. 

- Οι εκάστοτε τροποποιήσεις των Διεθνών - Εθνικών κα¬ 
νονισμών. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5 

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΘΟ). 

ΜΑΘΗΜΑ Ιον: ΡΑΔΙΟΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτή. 

Σύστημα εξέτασης: Γ ραπτή: 25 ερωτήσεις με το σύστη¬ 
μα ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιλη¬ 
πτική απάντηση). 

Βαθμολογική βάση: 60 

Διάρκεια εξέτασης : Γ ραπτή: Σύμφωνα με τη γενική κα¬ 
τανομή ύλης. 

Διδασκαλία: 22 ώρες. 

1. Εισαγωγή. 

- Διεθνής σύμβαση 30ΕΑ3 - Διεθνείς κανονισμοί ραδιο¬ 
επικοινωνιών - εθνικοί κανονισμοί ραδιοεπικοινωνιών. 

- Υπόχρεα σε τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση πλοία - κα¬ 
τηγορίες πλοίων - τηλ/κός εξοπλισμός πλοίου κατά κατη¬ 
γορία - εξοπλισμός πλοίου για ΘΜϋδδ. 

- Υποχρεώσεις πλοιάρχου σχετικά μετηντηλ/κή υπηρε¬ 
σία του πλοίου 

- Υποχρεώσεις χειριστού. 

- Πιστοποιητικά ασφάλειας ραδ/νιών - άδεια εγκατάστα¬ 
σης και λειτουργίας τηλ/κού σταθμού πλοίου. 

- Παραβάσεις ΔΚΡ - Κυρώσεις. 

2. Ναυτικές ραδιοεπικοινωνίες. 

- Γενικοί όροι που χρησιμοποιούνται στις ναυτικές 
ραδ/νίες. 

- Κατανομή συχνοτήτων στη κινητή ναυτική υπηρεσία - 
συχνότητες κλήσης και εργασίας - συνθήκες χρησιμο¬ 
ποίησης των συχνοτήτων - παρενοχλήσεις - μέτρα κατά 
των παρενοχλήσεων. 
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- Διεθνή διακριτικά κλήσης και διεθνής διακριτικός αριθ¬ 
μός κλήσης. 

- Ωρες εργασίας σταθμών της κινητής ναυτικής υπηρε¬ 
σίας - σταθμοί ραδ/φωνίας - σταθμοί (3Μ033 - σειρά προ¬ 
τεραιότητας ραδ/νιών. 

- Περίοδοι σιγής ραδιοτηλεφωνίας - υποχρεώσεις των 
σταθμών κατά την περίοδο σιγής. 

- Διεθνές φωνητικό αλφάβητο - διεθνής αριθμητικός κώ¬ 
δικας - διεθνής κώδικας σημάτων - ναυτικό λεξιλόγιο ΙΜΟ 
-εγχειρίδιο έρευνας και διάσωσης (ΜΕΠ3ΑΗ). 

- Κατάλογοι κλήσεων πλοίου από παράκτιο (ΤΡΟ ΡΙ3Τ). 

- Ημερολόγιο τηλεπικοινωνιακού σταθμού και τρόπος 

τήρησήςτου. * 0 

-'Πτυχία χειριστών στην κινητή ναυτική υπηρεσία. 

- Χρησιμοποιούμενα στη ραδιοτηλεόικοινωνιακή υπηρε¬ 
σία του πλοίου βιβλία και εκδόσεις. 

3. Επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας ραδιοτηλεφω¬ 
νίας. 

- Συχνότητες. Χρήση συχνοτήτων κατά περιοχή. 

- Προστασία συχνοτήτων. Φυλακές. Διαδικασίες επικοι¬ 
νωνιών κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας· στη ραδιο¬ 
τηλεφωνία. 

4. Επικοινωνίες κινδύνου για το ΘΜΩ33. 

- Συχνότητες - προστασία συχνοτήτων - φυλακές - διαδι¬ 
κασίες επι- κοινωνιών. 

Συναγερμός κινδύνου - λήψη και επιβεβαίωση λήψης συ¬ 
ναγερμού κινδύνου. 

- Ανταπόκριση κινδύνου. Επικοινωνίες συντονισμού έ¬ 
ρευνας και διά σωσης. 

Γενικές επικοινωνίες για ανταπόκριση κινδύνου. 
Επικοινωνίες μεταξύ Κέντρων Συντονισμού Διάσωσης. 
Επιβολή σιγής. Επιτόπιες επικοινωνίες. Σήματα εντοπι¬ 
σμού και ραδιοεντοπισμός κινδυνεύοντος. 

5. Επικοινωνίες επείγοντος και ασφάλειας για το 
ΘΜΩ33. 

- Επικοινωνίες επείγοντος. Επικοινωνίες ασφάλειας. 
Χρήση άλλων συχνοτήτων για επικοινωνίες επείγοντος 
και ασφάλειας. Επικοινω- νίες ασφάλειας ναυσιπλοΐας 
μεταξύ πλοίων. Σήματα συναγερμού ΕΡΙΒΒ (δορυφορι¬ 
κού ΕΡΙΒΒ και ψηφιακής επιλογικής κλήσης). 

6. Επιλογική κλήση. 

- Διαδικασίες επιλογικής κλήσης στην κινητή ναυτική υ¬ 
πηρεσία. Σύστημα ψηφιακής επιλογικής κλήσης. 
Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. Μέθοδοι κλήσεων. 
Επιβεβαίωση κλήσεων. Προετοιμασία ανταπόκρισης. 

7. Ραδιοτηλετυηία. * 

- Διαδικασίες ανταπόκρισης με χρήση ραδιοτηλετυπίας. 
Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. Σύνθεση μηνυμά¬ 
των. Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

8. Ραδιοτηλεφωνία. 

- Διαδικασίες ανταπόκρισης με χρήση ραδιοτηλεφωνίας 
(χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία). 

9. Σύνταξη και κατάθεση ραδιομηνυμάτων. 

10. Λογιστική υπηρεσία. 

- Οργάνωση υπηρεσίας. Εντυπα και καταστάσεις. 
Εκκαθάριση λογαριασμών. 

11. Μετάδοση πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας. 

- Παγκόσμια υπηρεσία μετάδοσης πληροφοριών ναυτι¬ 
κής ασφάλειας. Χειροκίνητες υπηρεσίες. Αυτόματες υπη¬ 
ρεσίες. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ον: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΟ 
Τρόπος εξέτασης: Γρατττή και προφορική. 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή: 25 ερωτήσεις με το σύστη¬ 


μα ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιλη¬ 
πτική απάντηση). 

Προφορική: Χειρισμός και πρακτικές εφαρμογές στον 
ραδιοτηλετυπικό εξοπλισμό του Κέντρου. 

Διάρκεια εξέτασης : Γραπτή: Σύμφωνα με τη γενική κα¬ 
τανομή ύλης. 

Προφορική: Ο αναγκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορι¬ 
κής βαθμολογίας. 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
εφαρμογών στα τηλετυπικά συστήματα του Κέντρου θα 
αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές κατά α¬ 
νώτατο όριο. 

Διδασκαλία: 8 ώρες θεωρία και 24 ώρες εργαστήρια. 

- Γενική περιγραφή πομπού/δέκτη. 

- Γενική ανάλυση βαθμιδών τυπικής διάταξης πομπού / 
δέκτη (ΑΜ-ΡΜ) 

- Διαμόρφωση - ΑΜ - ΡΜ - 55Β - γενική περιγραφή. 

- ΜΟϋΕΜ5 γενική περιγραφή. 

- Κεραίες - περιγραφή κυριοτέρων τύπων κεραιών. 
-Τυπική εγκατάσταση νΗΡ, ΜΡ, ΗΡ, - Περιγραφή. 

- Δέκτης νν3ΐοΙ-ι-ΚθΘρίη9 (2182). 

Πρακτικά.’ 

- Χειρισμός πομπών/ δεκτών. 

- Ρύθμιση κεραιών. 

- Συναγερμοί κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας στη 
ραδιοτηλεφω νία, νΗΡ, ΜΡ, ΗΡ. 

- Αποστολή και λήψη μηνυμάτων κινδύνου, επείγοντος 
και ασφάλειας. 

- Διαδικασίες ανταπόκρισης κινδύνου, επείγοντος , α¬ 
σφάλειας και εμπορικών ραδιομηνυμάτων. 

- Διαδικασίες λήψης μετεωρολογικών μηνυμάτων μέσω 
τουπανομοι- άτυπου (ΕβοβίπιίΙθ). 

Ραδιοτηλέτυπο. 

- Αρχές λειτουργίας.«Διεθνείς τηλετυπικές ταχύτητες. 
Συνοπτική επεξήγηση μονάδων. Διάτρηση ταινίας. 

- Κωδικοποίηση πληροφορίας. Συστήματα επικοινωνίας 
(ΒΗ0ΑΩ0Α3Τ ΘΒΘ, 3ΒΘ, ΑΠΟ). 

-Πρακτικές εφαρμογές επί των ραδιοτηλετυπικών εγκα¬ 
ταστάσεων του κέντρου (είσοδος πλοίου προς παράκτιο 
και παράκτιου προς πλοίο). Διαδικασίες ραδιοτηλετυπι- 
κών κλήσεων ΑΠΟ, 3ΒΟ και ΟΒΟ. Αποστολή τηλεγραφη¬ 
μάτων και μηνυμάτων 5ΤΟΠΕ ΑΝϋ ΡΟΠίΑ/ΑΠΩ και 
ΩΙΗΤΕΕ). Αυτόματη ραδιοτηλετυπική επικοινωνία (Εντολή 
ΑυΤΟΤΧ). 

- Διάτρηση ταινίας. - Χρήση επεξεργαστών κειμένου για 
προετοιμασία μηνυμάτων. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ον: ΘΜΩ33 - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ¬ 
ΝΙΕΣ. 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και προφορική. 

Σύστημα εξέτασης: Γ ραπτή: 50 ερωτήσεις με το σύστη¬ 
μα ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιλη¬ 
πτική απάντηση). 

Προφορική: Χειρισμός και πρακτικές εφαρμογές στον 
ραδιοτηλετυπικό εξοπλισμό του Κέντρου. 

Διάρκεια εξέτασης : Γ ραπτή: Σύμφωνα με τη γενική κα¬ 
τανομή ύλης. 

Προφορική: Ο αναγκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορι¬ 
κής βαθμολογίας. 

Βαθμολογική βάση: 60. 

Τρόπος διδασκαλίας: Κατά την διάρκεια των πρακτικών 
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εφαρμογών στα τηλετυπικά συστήματα του Κέντρου θα 
αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 10 σπουδαστές κατά α¬ 
νώτατο όριο. 

Διδασκαλία: 24 ώρες θεωρία και 38 ώρες εργαστήρια. 

1.0.Γενικά. (Ισχύον σύστημα. Γενικά περί του νέου συ¬ 
στήματος. Χρησιμοποιούμενα συστήματα στο ΘΜΩδδ. 
Απαιτήσεις εξοπλισμού πλοίων. Δίκτυο επικοινωνιών ξη¬ 
ρός για συντονισμό 3ΑΒ). 

2.0. Δορυφορικές υπηρεσίες. 

2.1. Γενικά περί των δορυφορικών συστημάτων και επι¬ 
κοινωνιών. 

Δορυφορικό σύστημα ΙΝΜΑΒ3ΑΤ - ΕΡΙΒΒ3 περιοχής Ι_. 

2.2. Δορυφορικό σύστημα 008ΡΑ8 - 3ΑΒ3ΑΤ. 

Βασικός σχεδιασμός του συστήματος (συσκευές συνα¬ 
γερμού χρησιμοποιούμενες επί πλοίων. Διαστημικός το¬ 
μέας. Τερματικές μονάδες τοπικού χρήστη. Κέντρο ελέγ¬ 
χου αποστολών). 

Λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος. 

Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

3.0. Σύστημα ψηφιακής επιλογικής κλήσης (ΟδΟ). 

3.1. Γενικές πληροφορίες. Βασική περιγραφή του συ¬ 
στήματος. 

Χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

3.2. Συναγερμός κινδύνου, επιβεβαίωση λήψης και επα¬ 
νάληψη. 

3.3. Λήψη ΟδΟ. 

3.4. Συσκευές 030 επί πλοίων. 

4.0. Παγκόσμιο σύστημα προαγγελιών ναυτικών κινδύνων. 

4.1. Γενικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμενες συχνό¬ 
τητες. 

4.2. Υπηρεσία ΝΑνΤΕΧ (γενικές πληροφορίες, σύνθεση 
μηνύματος ΝΑνΤΕΧ). 

4.3. Υπηρεσίες μεγάλης εμβέλειας. 

α) μέσω δορυφόρου, β) μέσω Η.Ρ. 

4.4. Αναμεταδότης ραντάρ (Βαόατ ΙταηδροπόβΓ). 

5.0. Πρακτικές εφαρμογές στις εγκαταστάσεις του κέ¬ 
ντρου. 

5.1. Εκπομπή και λήψη σημάτων συναγερμού και μηνυ¬ 
μάτων κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

5.2. Ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

5.3. Λήψη πληροφοριών Μ.3.1. 

5.4. Επιτόπιες επικοινωνίες. 

5.5. Συσκευές ΕΡΙΠΒ3 και συσκευές ραδιοεντοπισμού. 

5.6. Λειτουργία των υποσυστημάτων του ΘΜΩδδ σαν ε¬ 
νιαίο σύστημα. 

5.7. Χρήση διεθνούς κώδικα σημάτων - ναυτικού λεξιλο¬ 
γίου ΙΜΟ - εγχειρίδιο έρευνας και διάσωσης ΜΕΒ3ΑΒ. 

6.0. Δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών ΙΝΜΑΒ3ΑΤ. 

6.1. Γενικά (περιγραφή του συστήματος. Παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Δορυφόροι. 

Επίγειοι Παράκτιοι Σταθμοί (ΕΠΣ). Σταθμοί Συντονιστές 
Δικτύων (ΣΣΔ). Επίγειοι Σταθμοί Πλοίου (ΕΣΠ). Εγγραφή 
στο δορυφορικό σύστημα ΙΝΜΑΒ3ΑΤ. Χρησιμοποιούμε¬ 
νες συχνότητες. 

7.0. Δορυφορικό σύστημα (ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-Α). 

Τεχνική περιγραφή του συστήματος. Τύποι δορυφορι¬ 
κών καναλιών (κανάλια αίτησης. Κοινό κανάλι σηματοδό¬ 
τησης. Κανάλι σηματο- δότησης. Κανάλια ΩυΡΙΕΧ). 

7.1. Τηλεφωνική και ραδιοτηλετυπική υπηρεσία (σχημα¬ 
τισμός* διεθνούς αριθμού. 

Αυτόματες και χειροκίνητες κλήσεις. Κλήσεις υπηρεσια¬ 
κών πληροφοριών, τεχνικής βοήθειας και αναφοράς στίγ¬ 
ματος. Κλήσεις προέλευσης πλοίου και προέλευσης ξη¬ 


ρός. Κλήσεις δεδομένων και πανομοιότυπου). 

7.2. Υπηρεσίες κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 
(Τηλεφωνικές καιτηλετυπικές κλήσεις κινδύνου, επείγο¬ 
ντος και ασφάλειας). 

7.3. Κατεύθυνση κεραίας. 

8.0. Δορυφορικό σύστημα ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-0. 

Τεχνική περιγραφή του συστήματος. Τύποι χρησιμοποι¬ 
ούμενων καναλιών. Κοινό κανάλι σηματοδότησης, κανά¬ 
λια σηματοδότησης ΣΣΔ/ ΕΠΣ και ΣΣΔ/ΣΣΔ, κανάλια ση¬ 
ματοδότησης ΕΣΠ). 

8.1. Υπηρεσίες του συστήματος.Κλήση επιλεγμένων 
πλοίων. Λήψη εκπομπών ΕΟΟ. 

8.2. Επίγειος σταθμός πλοίου - έγκριση δοκιμών. 

9.0. Αλλοι τύποι δορυφορικών τερματικών, όπως ανα¬ 
κοινώνονται από τον Οργανισμό Ιηπΐ3Γ33ΐ. - Προσφερό- 
μενες υπηρεσίες. 

10.0. Λογιστική υπηρεσία. 

11.0.Πρακτική εξάσκηση. 

Παράκτιες εφαρμογές στο δορυφορικό σύστημα του 
Κέντρου (σήματα συναγερμού κινδύνου και ασφάλειας. 
Μεταβίβαση μηνυμάτων κινδύνου επείγοντος και ασφά¬ 
λειας. Εκπομπή και λήψη μηνυμάτων. Εμπορική ανταπό¬ 
κριση). Λογιστική. 

Οι παραπάνω εφαρμογές θα γίνονται ραδιοτηλετυπικά 
και ραδιοτηλεφωνικά. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6 

ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΒΟ). 

ΜΑΘΗΜΑ Ιον: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΊΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Πρακτική - προφορική κατά την κρί¬ 
ση του/των καθηγητή/-ών. 

Σύστημα εξέτασης : Πρακτική -- προφορική στις 
Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις του κέντρου. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι 
η βαθμολογία της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 
Βαθμολογική Βάση: 60 

Τ ρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια των πρακτικών ε¬ 
φαρμογών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα συ¬ 
στήματα του Κέντρου αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 
σπουδαστές κατά ανώτατο όριο. 

Διδασκαλία: 18 ώρες. 

1. Συσκευές ραδιοτηλεφωνίας για την περιοχή Α1. 

- Γενικά περί ραδιοτηλεφώνων. 

- Ηλεκτρικές πηγές τροφοδότησης. 

- Συσσωρευτές (φόρτιση, εκφόρτιση, πρακτικές οδη¬ 
γίες). 

- Γενικά περί πομπού, δέκτη και κεραίας. 

- Συχνότητες εκπομπής και συχνότητες λήψης. 

2. Ναυτιλιακά έγγραφα του ραδιοτηλεπικοινωνιακού 
σταθμού. 

- Πιστοποιητικά ασφάλειας και επιθεώρησης. 

- Ποιά πλοία υποχρεούνται σε εγκατάσταση 
Ραδιοτηλεφώνων. 

- Βιβλία και έγγραφα που πρέπει να φέρει ένα πλοίο με 
ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση. 

3. Συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας. 

- Γενικά περί των συχνοτήτων κινδύνου και ασφάλειας 
στην περιοχή Α1. 

- Χρήση των συχνοτήτων, 
α) Περίοδοι σιγής. 

β) Σήματα κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. Κάτω α- 
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πό ποιες συνθήκες μεταβιβάζονται, τρόπος και χρόνος 
εκπομπής των σημάτων αυτών και επιβαλλόμενες ενέρ¬ 
γειες κατά την εκπομπή και λήψη των σημάτων αυτών. 

- Μηνύματα κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

- Κατάλογος κλήσεων πλοίου από παράκτιο (ΤΡΟ 1_Ι8Τ). 

4. Παράκτιοι σταθμοί. 

- Ελληνικοί παράκτιοι σταθμοί (Συχνότητες κλήσεων και 
εργασίας, παροχές υπηρεσιών προς πλοίο για ανάγκες ι¬ 
διωτικής ανταπόκρισης και ασφάλειας). 

- Παράκτιοι σταθμοί αλλοδαπής (Τρόπος ανεύρεσης 
των συχνοτήτων κλήσεως και εργασίας). 

- Συχνότητες που παρέχονται στα πλοία από το ΥΕΝ. 

5. Καθήκοντα χειριστού ραδιοτηλεφώνου (σχετικές υ¬ 
ποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΔΚΡ. 

- Απόρρητο και εχεμήθεια ραδιοανταποκρίσεων. 

- Εκμάθηση φωνητικού αλφαβήτου (Ελληνικό-Διεθνές). 

- Αμοιβά και εργαλεία. 

6. Λογιστική υπηρεσία. 

- Ραδιοτηλεγραφήματα (τιμολόγηση, ανάλυση μερών ε¬ 
νός ραδιοτηλεγραφήματος, τρόπος μεταβίβασης, κατη¬ 
γορίες ραδιοτηλεγραφημάτων). 

- Συνδιαλέξεις (κατηγορίες ραδιοτηλεγραφημάτων και 
ραδιοσυνδιαλέξεων, τιμολόγηση, τρόπος ακύρωσης και 
χρέωσης ραδιοτηλεγραφημάτων και ανταποκρίσεων). 

- Διαχείρηση (είσπραξη τελών και σύνταξη καταστάσεων 
ραδιοτηλεφωνιών ανταποκρίσεων). 

- Τήρηση βιβλίου ανταποκρίσεων. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΘΜϋδδ). 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική. 

Διάρκεια εξέτασης: Πρακτική - προφορική κατά την κρί¬ 
ση του/των καθηγητή/-ών. 

Σύστημα εξέτασης : Πρακτική - προφορική στις 
Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις του κέντρου. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι 
η βαθμολογία της πρακτικής - προφορικής εξέτασης. 

Βαθμολογική Βάση: 60 

Τ ρόπος διδασκαλίας: Κατά τη διάρκεια τωνπρακτικών ε¬ 
φαρμογών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα συ¬ 
στήματα του Κέντρου αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 
σπουδαστές κατά ανώτατο όριο. 

Διδασκαλία: 22 ώρες. 

1. ΘΜϋδδ. Γενικές γνώσεις. 

2. Δορυφορικές υπηρεσίες. 

Α - Γ ενικά περί ΙΝΜΑΒδΑΤ ΕΡΙΒΒ ζώνης Ι_. 

Β - Σύστημα ΟΟδΡΑδ-δΑΒδΑΤ. 

- Γενικές γνώσεις. 

- νΗΡ ΕΡΙΒΒδ. Δορυφορικά ΕΡΙΒΒδ. 

3. Σύστημα ψηφιακής επιλογικής κλήσης (ΟδΟ). 

Γενικές γνώσεις. Επικοινωνίες ϋδΟ ασφάλειας και ε¬ 
μπορικής ανταπόκρισης. 

4. Παγκόσμια υπηρεσία προαγγελιών ναυτικών κινδύνων. 

- Γενικές γνώσεις. 

- Υπηρεσίες ΝΑΝ/ΤΕΧ. Μηνύματα ΝΑνΤΕΧ. - Υπηρεσίες 
μεγάλης εμβέλειας. 

α) μέσω δορυφόρων, β) μέσω ΗΡ. 

5. Πρακτικές εφαρμογές στις διατιθέμενες εγκαταστά¬ 
σεις του Κέντρου. 

Α - Χειρισμός συσκευών που προβλέπονται στην περιο- 
ΧήΑΙ. 

Β - Χειρισμοί σε περιπτώσεις επείγοντος και ασφάλειας. 

Γ - Χειρισμοί για εμπορική ανταπόκριση. 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΟ 

(ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ-ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ) 

Αναλυτική ύλη και διάρκεια εξέτασης μαθημάτων για 
τους υποψήφιους Πλοιάρχους Γ τάξης, Ραδιοτηλεγρα- 
φητές Β τάξης και πρακτικούς Πλοιάρχους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ- 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 3 ώρες και ΠΡΑΚΤΙΚΗ- 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ κατά την κρίση του/των καθηγητή/-ών. 

ΣΥΤΣΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: 100 ερωτή¬ 
σεις με το σύστημα ΒΙΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή 
λάθος, περιληπτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανάπτυξης 
και ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ στις σχετικές εγκαταστάσεις 
και συσκευές του Κέντρου. 

ΒΑΘΜΟΜΟΛΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος 
που προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής και πρακτι- 
κής-προφορικής βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτι¬ 
κών εφαρμογών και της εξάσκησης στις συκευές και στα 
συστήματα του κέντρου αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 
10 σπουδαστές το πολύ. 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ 

1) Γενικά σκοπός. ·,,. 

2) Χρησιμοποίηση - ωφέλη.Περιγραφή ρυθμιστών. 

3) Αυτόματα πηδάλιαδιπλής μονάδος. 

4) Αναφορά σέ πηδάλια 5ΡΕΒΗΥ-ΒΒΟ\Λ/Ν κλπ (παλαιού 
τύπου). 

5. Περιγραφή και λειτουργία αυτόματου πηδαλίου 
ΩΕΟΟΑ ΑΒΚΑδ. 

6) Πηδάλιο ΑΝδΟΗυΤΖ. 

7) Σύγκριση με ΩΕΟΟΑ ΑΒΚΑδ 

8) Πρκατική εξάσκηση σπουδαστών. 

ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ 

1) Γενικά 

2) Βήμαέλικας-ολίσθηση. 

3) Δρομόμετρα μεΐ (προπελάκι) 

4) Δρομόμετρα Δυναμικής πίεσης 

5) Δρομόμετρα φαινομένου ΟΟΡΡΕΕΒ 

6) Ηλεκτρομαγνητικά δρομόμετρα. 

ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ 

1) Γενικά 

2) Συχνότητες λειτουργίας ΣΕΠ. 

3) Ταχύτηςήχου 

4) Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο 

5) Μαγνητοσυστολή 

6) Ρυθμιστές 

7) Σφάλματα 

8) Φευδόηχοι 

9) Είδη ενδεικτών 

10) Μονάδες 

11) Χρησιμότητα 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ 

1) Θεωρία-γενικά 

2) Αρχές λειτουργίας 

3) Πλεονεκτήματα 

4) Μειονεκτήματα 

5) Ελεύθερο γυροσκόπιο-ιδιότητες 

6) Ελεγχόμενο γυροσκόπιο 

7) Αποσβενόμενο γυροσκόπιο 

8) Συμπεριφορά ελεύθερου γυροσκοπίου στους πόλους 
και τα διάφορα πλάτη. 
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9) Τρόποι ταχείας σταθεροποίησης στο βορρά. 

. 10) Σφάλμα πλάτους. 

11) Σφάλμα ταχύτητας 

12) Γενικά σφάλματα (σταθερά μεταβλητά) 

13) Τρόποι διόρθωσης των σφαλμάτων 
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ δΡΕΒΒΥ ΜΚ ΧΙϋ 

1) Γενική περιγραφή γυροπυξίδας 

2) Αναφορά στα στοιχεία της μονάδας εγκατάστασης 
αυτής. 

3) Παρακολούθησηση 

4) Μετάδοση 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΚΡΑΤΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΙΠΑΝΣΗ 

1) Αναφορά στην εκκίνηση και κράτηση 

2) Συνθήκες και έλεγχος καλής λειτουργίας της πυξίδας 

3) Ανίχνευση βλαβών 

4) Τρόπος εκκίνησης κράτησης της πυξίδας: 
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ δΡΕΒΒΥ XX 

1) Βασικές διαφορές από δΠΕΡΡΥΧίν 
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΑΝδΘΗΙΙΤΖ δΤΘ IV 

1) Περιγραφή των στοιχείων και μονάδων εγκατάστασης 
αυτής 

2) Παρακολούθηση 

3) Μετάδοση 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1) Αναφορά στην εκκίνηση και κράτηση της πυξίδας 

2) Συνθήκες λειτουργίας και έλεγχος καλής λειτουργίας 
της πυξίδος 

3) Συντήρηση (τρόπος αλλαγής μείγματος) 
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΡΙΑΤΗ “ΝΑνίΟΑΤ δΤΘ IV” 

1) Βασικές διαφορές από ΑΝδΟΗΙΙΤΖ δΤϋ IV 
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΑΒΜΑ ΒΡΟΜΝ 

1) Περιγραφή και λειτουργία 

2) Εκκίνηση 

3) Κράτηση 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ ΑΝδΟΗυΤΖ δΤ VI 

1) Περιγραφή και λειτουργία 

2) Εκκίνηση 

3) Κράτηση 

ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΑ δΡΕΡΡΥ ΜΚ 37 

1) Περιγραφή και λειτουργία 

2) Εκκίνηση 

3) Κράτηση 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΥΞΙΔΕΣ 

ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ 

Μόνον για τους υποψηφίους Ρ/Τ Β τάξης. 

Ι.-Αρχή και λειτουργία ραδιογωνιομέτρου.Κεραίες Ρ/Γ 
σταθερού και περιστρεφόμενου πλαισίου. Κεραία έννοι¬ 
ας. Διαγράμματα λήψης από κεραίες ραδιογωνιομέτρου. 
Τρόπος άρσης αμφιβολίας 180 μοιρών. 

2- Τύποι ραδιογωνιομέτρων (οπτικής ή ακουστικής έν¬ 
δειξης καθώς και με καθοδική λυχνία). Τύπος αυτόματης 
λήψης της ραδιοδιόπτευσης. 

3- Σφάλματα ραδιογωνιομέτρου, κέλυφος και υπερκατα- 
σκευασμάτων πλοίου (ΟΑϋ_Ι ΒΡΑΤΙΟΝ), πόλωσης και ακτο¬ 
γραμμής. Τρόπος υπολογισμού και αντιστάθμιση αυτών. 

4- Μετατροπή ραδιοδιόπτευση σε λοξοδρομική. Εκλογή 
ραδιοφάρων για υπολογισμό στίγματος. 

5- Ραδιοφάροι. Χαρακτηριστικά στοιχεία ραδιοφάρων. 
Χρήση καταλόγων(ίΙδΤΟΡΡΑϋΙΟδΙΟΝΑΙδ).Ταυτόχρο¬ 
νη εκπομπή ηχητικών κυμάτων προς υπολογισμό στίγμα¬ 
τος με διόπτευση και απόσταση. Ραδιοφάροι κατευθυνό- 
μενης εκπομπής. 


6- Παράκτιοι ραδιογωνιομετρικοί σταθμοί.Διαδικασία 
συνεννόησης και λήψης ραδιοπτεύσεων από αυτούς. 

7- Πρακτική επί των ραδιογωνιομέτρων εξάσκηση για ε¬ 
ξοικείωση των σπουδαστών. 

Το μάθημα αυτό θα διδάσκεται στον ίδιο χρόνο με τα υ¬ 
πόλοιπα μαθήματα του τμήματος αυτού κατά τις απογευ¬ 
ματινές ώρες και σε χρόνο που θα προσδιορίζεται από τη 
Διεύθυνση Σπουδών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. 

ΚΥΚΛΟΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΝΑΥΤΙΛΙΑ I 

Ανεμολόγιο. Διαίρεση σε μοίρες, ανάγνωση τούτων. Οι 
καιροί, ονομασία αυτών στα Ελληνικά και Αγγλικά. 

Περιγραφή μερκατορικού χάρτου (κλίμακες, ημερομη¬ 
νίες χαρτών, διορθώσεις κ.λπ.). Χάρτης 5011 
(ΑΟΜΙΡΑίΤΥ). Γνώση των σπουδαιοτέρων συμβόλων και 
συντμήσεων, εφαρμογή στους ναυτικούς χάρτες. 
Γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτος, μήκος. Μέτρηση 
πλάτους και μήκους στο ναυτικό χάρτη. Εύρεση συντε¬ 
ταγμένων στίγματος επί του ν.χάρτου. Ναυτικό μίλι. 
Μέτρηση αποστάσεων. 
Ορθοδρομία-λοξοδρομία(γενικώς). 

Φάρού Φαρόπλοια, σημαντήρες, αλεώρια. ΙΑΙΑ 
δΥδΤΕΜ Α και Β. Τομείς ορατότητος φανών, έγχρωμοιτο- 
μείς. Χαρακτηρηστικά φανών. Ισχύς και φωτοβολία φά- 
ρων(μηχανική, γεωγραφική, χάρτου-ΝΟΜΙΝΑΙ. ΡΑΝΘΕ). 
ι Απόσταση εμφανίσεως φάρου και προϋπολογισμός χρό¬ 
νου. 

Ναυτικά όργανα. Διπαράλληλοι, διόπτρες (κοινή, πρι¬ 
σματική, ταξίμετρο), κοινή και μηχανική βολίδα,βαρόμε¬ 
τρο,περιγραφή και χρησιμοποίησή τους. 

Αναμέτρηση και υποτύπωση του πλου επί του ν.χάρτου 
σε συνάρτηση με την πορεία,ταχύτητα και χρόνο. 
Υπολογισμός χρόνου σφίξεως εις λιμένα. Επίδραση ρεύ¬ 
ματος και ανέμου στην ακρίβεια του στίγματος αναμέ¬ 
τρησης, ανπσταθμική πορεία. 

Πλοηγοί και φαροδείκτες, ΑΙΜΑΝΑΟ, ΝΟΒΙΕδ και χρή- 
. ση τους. Πίνακες Παλλιρροιών. 

Αληθής, μαγνητικός και Βορράςπυξίδος. Απόκλιση, πα¬ 
ρεκτροπή, παραλλαγή. Πινακίδιον παρεκτροπών. 
Εύρεση παραλλαγής δια της αποκλίσεως και παρεκτρο¬ 
πής. 

Μαγνητική πυξίδα, περιγραφή. Προφυλάξεις δια την κα¬ 
λή λειτουργία και τον επηρεασμό των ενδείξεών της. 
Σφάλμα γυροσκοπικής πυξίδας. 

Διόρθωση πορειών και διοπτεύσεων από αληθείς σε πυ¬ 
ξίδος και αντιστρόφως. Χάραξη πορείας επί του ν.χάρ¬ 
του, διόρθωση αυτής λόγω παραλλαγής (μαγνητικής ή 
γυροσκοπικής πυξίδας) και τήρηση αυτής υπό του πηδα¬ 
λιούχου. Λήψη διοπτεύσεων, διορθώσεις αυτών λόγω πα¬ 
ραλλαγής και χάραξή των επί του ν.χάρτου. Σχετικές διο¬ 
πτεύσεις και μετατροπή αυτών σε αληθείς. 

Περί γραμμών θέσεως και στιγμάτων. Διοπτεύσεις, ευ¬ 
θυγραμμίσεις, αποστάσεις, ισοβαθμείς. Στίγμα για δύο ή 
περισσοτέρων συγχρόνων διοπτεύσεων. Στίγμα δια συν¬ 
δυασμού γραμμών θέσεως (διοπτεύσεις, ευθυγραμμί« 
σεις, αποστάσεις κ.λπ.). Στίγμα με δύο ή μη σύγχρονες 
διοπτεύσεις. Παράλλαξηαντικειμένου. Προϋπολογισμός 
απόστασης παραλλάξεως με ζεύγη γωνιών 45-95 μοίρες. 
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Προϋπολογισμός παραλλάξεως υπό ορισμένη απόσταση 
διατου ΒΑϋΑΒ (ΡΑΒΑυ_ΕΙ_ΙΝϋΕΧ). Μεταφορά στίγματος 
από χάρτη σε χάρτη και σε φύλλο υποτυπώσεως. 
Οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες ασφαλείας. 

Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων συστημά¬ 
των καιρού, διαδικασιών αναφοράς και συστημάτων κα- 
ταχώρησης και ικανότητα προς χρήση των διαθεσίμων 
μετεωρολογικών πληροφοριών. 

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ I 
-Παραλλαγή και παρεκτροπή των πυξίδων(γυροσκοπι- 
κής και μαγνητικής). 

-Παραλλαγή και παρεκτροπή των πυξίδων(γυροσκοπι- 
κής και μαγνητικής) κατά την αληθή ανατολή και δύση. 
-Παραλλαγή δια της αποκλίσεως και παρεκτροπής. 
-Παραλλαγή πυξίδων(γυροσκοπικής και μαγνητικής) δι 
ευθυγραμμίσεως. 

-Υπολογισμοί διορθώσεως πορειών και διοπτεύσεων(α- 
ληθών και πυξίδος). 

-Μετατροπή πορειών και διοπτεύσεων εις τεταρτοκυκλι- 
κές, ημικυκλικές, ολοκλυκικές, σχετικές και απολύτους. 
-Ασκηση υπολογισμού διαφοράς πλάτους και μήκους 
και συντεταγμένων τελικού στίγματος. 

Κατά την εκπαίδευση σε εργασίες χάρτη θα αντιστοιχεί 
ένας καθηγητής σε 10 σπουδαστές,το πολύ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: 70 ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτά 
και προφορικά σε δύο τμήματα, ως κατωτέρω: 
α) Γραπτή εξέταση: 

Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: 

Δίνονται τουλάχιστον 6 ερωτήσεις, που μπορεί να είναι 
διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμιά,όμως,ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής, 
β) Προφορική εξέταση: 

Διάρκεια εξέτασης: Ο αναγκαίος χρόνος. 

Τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο μέσος όρος 
των βαθμολογιών γραπτής και προφορικής εξέτασης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Γιατην επίλυση προβλημάτων επιτρέπεται μόνο η χρήση 
των κατωτέρων πινάκων. 

α) Για υπολογισμό ύψους: Πίνακες.Η.Ο 214 και Η.Ο 229 
(ή αντίστοιχες Βρεττανικές εκδόσεις), ναυτικοί πίνακες 
Ναυτίλος ή ΝΟΒΒΙΕ3(ή άλλοι παρόμοιοι), Ν.Αλμανάκ. 
β) Γ ια υπολογισμό Αζιμούθ:Πίνακες Η.Ο 229(ή αντίστοι¬ 
χοι Βρεττανικοί), ειδικοί πίνακες Αζιμούθ(π.χΌΑνΐδ), 
ναυτικοί πίνακες Ναυτίλος. 

γ) Για υπολογισμό μεγάλων αποστάσεων: Ναυτικοί πίνα¬ 
κες Ναυτίλος ή ΝΟΒΗΙΕ5(ή άλλοι παρόμοιοι), 
δ) Γ ια τους χρησιμοποιούντες ηλεκτρονικό υπολογιστή 
χειρός στους οποίους δε θα αναφέρεται ο τρόπος λει¬ 
τουργίας υποχρεούνται να αναγράφουν όλους τους φυ¬ 
σικούς αριθμούς της άσκησης και το αποτέλεσμα μόνο 
δεν θα γίνεται δεκτό. 

ΚΥΚΛΟΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

1. Ανάλυση/περιγραφή και χρησιμότητα των μερών του 
πλοίου (τωνσημαντικοτέρων). 

2. “ΒΒΙΟΟΕ ΡΒΟΟΕΘΙΙΒΕ ΘΙΙΙΟΕ" (μόνο τις τελευταίες 
“ροζ” σελίδες). 

3. Ασφάλεια εξαρτισμού/εφόδια ασφαλείας,χρήση αυ¬ 
τών. 


4. Πιστοποιητικά ασφαλείας. 

5. Πηδάλια,έλικες, μηχανές (γενικά περί λειτουργίας αυ¬ 
τών). 

6. Χειρισμοί πλοίων(μονέλικα/διπλέλικα)με ή χωρίς: 
α) άνεμο, 

β) ρεύμα. 

7. Αγκυροβολίες(ποιότητα βυθού,έκταμα αλυσίδας, 
στίγμα αγκυροβολιάς): 

α) με μία άγκυρα, 

β) με δύο άγκυρες(γωνίες μεταξύ των αγκυρών). 

8. Παραβολές (έλξη, άπωση, επιβύθιση), με άνεμο και 
ρεύμα. 

9. Πλους σε κακοκαιρία,μέτρα προφύλαξης. 

10 . Εγκατάλειψη πλοίου,ενέργειες(πότε-γιατί). 

11. ΘΗΕΟΚ ΕΙ5Τ (προτου απόπλου/κατάπλου). 

12. Σήματα/Σημαίες (διεθνής κώδικας σημάτων). 

13. Γυμνάσια. 

α) Εγκατάλειψης 
β) Πυρκάίάς 
γ) Διαρροής, 

δ) Ανθρώπου στη θάλασσα. 

14. Ιατρικός Οδηγός Πλοίου-Φρμακείο-Τηλεγραφήματα 
για ασθενείς και απαιτούμενες πληροφορίες. 

15. Κύκλος στροφής (γενικά). 

16. Κράτει ανάγκης (0ΒΑ5Η 5ΤΟΡ)σύμφωνα με τον 
ΙΜΟ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: 60 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτά και προφορικά, 
α) Γ ραπτή εξέταση: 

Διάρκεια εξέτασης 1 1/2 ώρα. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον έξι ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορε¬ 
τικής βαθμολογικής αξίας. Καμία όμως ερώτηση δεν επι¬ 
τρέπεται να έχει βαθμολογική αξία μεγαλύτερη από 20 
μονάδες. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλο¬ 
γής· 

β) Προφορική εξέταση: Διάρκεια εξέτασης: Ο αναγκαί¬ 
ος χρόνος. 

Τελική βαθμολογία του μαθήματος είναι ο μέσος όρος 
των βαθμολογιών γραπτής και προφορικής εξέτασης. 
ΚΥΚΛΟΣΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΒΑϋΑΒ 

1) Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας συσκευής ΒΑϋΑΒ. 

2) Κατηγορίες ΒΑΘΑΒ των πλοίων 

3) Συνοπτική περιγραφή μονάδων εγκ.ΒΑϋΑΒ 

4) Ενδείκτης σχετικής κίνησης (Η.υ.-Ν.ϋ.-Ο.υ.). 

5) Ενδείκτης αληθούς κινήσεως (ΤΜ). 

6) Επεξήγηση και ορθή ρύθμιση διακοπτών-ρυθμιστών 
συσκευής ΒΑϋΑΒ-Συντονισμός. 

7) Παράγοντες που επηρεάζουν τη σαφήνεια ευκρίνεια 
εικόνας ΒΑϋΑΒ. 

8) Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανακλα¬ 
στική ικανότητα των στόχων. 

9) Στόχοι αληθείς(επιθυμητοί-ανεπιθύμποι-ψευδοήχοι). 

10) Διόπτευση και απόσταση στόχων στον ορίζοντα του 
ΒΑϋΑΒ. 

11) Συνοπτική διδασκαλία της υποτύπωσης(πορείες-τα- 
χύτητες χρόνου ελάχιστες αποστάσεις-αλλαγές πορείας 
και ταχύτητας άλλων πλοίων). 

12) Χρήση ΒΑϋΑΒ με εφαρμογή των κανόνων Δ.Κ.Α.Σ. 

13) Ελεγχος καλής λειτουργίας συσκευής ΒΑϋΑΒ. 

14) Χειρισμοί-εκμετάλλευση εικόνας ΒΑϋΑΒ κατά τη 
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διάρκεια της διδασκαλίας θα γίνονται πρακτικές εφαρ¬ 
μογής επί συσκευών ΒΑϋΑΒ σε κατάσταση πλήρους λει¬ 
τουργίας. 

ΕΟΒΑΝ-ΟΕΟΟΑ-ΩΜΕΓΑ-Β/ΟΡ-Δ.ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1) Αρχές λειτουργίας των ως ανω συστημάτων. 

2) Συνοπτική περιγραφή μονάδων λειτουργίας 

3) Περιγραφή-Χρήση Δεκτών. 

4) Επισήμανση σφαλμάτων και μέθοδοι αναγνωρίσεως 
και αντιμετωπίσεως αυτών. 

5) Χρήση χαρτών σε περιπτώσεις πλεύσεως επί υπερβο¬ 
λών. Ναυτιλιακή εκμετάλλευση των ως άνω συστημάτων. 

6) Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα γίνονται πρακτι¬ 
κές εφαρμογές επίτων συσκευών σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: Γραπτά και προφορικά τουλάχιστον 6 ερωτή 
σεις βαθμολογικής αξίας μέχρι 20 Μον. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΒΑΣΗ 70(Μέσος όρος προφορικής και 
γραπτής εξέτασης). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτής: 3 ώρες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Προφορικής: Ο αναγκαίος χρό- 
νος. 

Υστερα από επιτυχή εξέταση στο μάθημα ΒΑϋΑΒ 
ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΙΑ θα εκδίδεται το ανάλογο πιστοποιητικό, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

Διδάσκεται και στους δύο κύκλους.Εξετάζεται μετά τη 
συμπλήρωση φοίτησης και στους 2 κύκλους. 

1. Βασικοί κανόνες Αγγλικής Γραμματικής και 
Συντακτικού. 

2. Επιλογή μαθημάτων ναυτικού περιεχομένου από ε¬ 
γκεκριμένο εκπαιδευτικό κείμενο Αγγλικής. 

3. Ορολογία πλοίου Ν.Μετεωρολογίας,Ναυτιλιακών ό¬ 
ρων, Ιατρικών όρων. 

4. Σήματα (ΜΑΥΥΡΑΥ ΡΑΝ-ΡΑΝ 3Ε01ΙΠΠΈ και 
Εμπορικής Ανταπόκρισης). 

5. Σύνταξη απλών τηλεγραφημάτων σε περίπτωση κιν¬ 
δύνου, επείγοντος ασφάλειας κλπ περιπτώσεων. 

6. Επιλογή προτάσεων για βασική συνεννόηση με πλοη¬ 
γούς, πράκτορες τοπικές αρχές κ.λπ. από το 8ΕΑ3ΡΕΑΚ 
και το Λεξιλόγιο του ΙΜΟ. 

7. Εγγραφή συμβάντων στην Αγγλική,ημερολογίου γέ¬ 
φυρας πλοίου. 

8. Συνομιλία στην Αγγλική. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτά και προφορικά. 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή: 2 ώρες 

Προφορική: ο αναγκαίος χρόνος. 

Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορι¬ 
κής βαθμολογίας. 

Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου 10 στίχων 
που να έχει σχέση με την καθημερινότητα και διεξαγωγή 
υπηρεσίας στο πλοίο. Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έ¬ 
ντυπο στους σπουδαστές. 

2. Επεξήγηση 10 τουλάχιστον Ναυτικών όρων,συντομο- 
γραφιών ή προτάσεων επί σχετικών θεμάτων από τα 
Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα. 

3. Σύνταξη τηλεγραφήματος στα Αγγλικά που περιλαμ¬ 
βάνει τουλάχιστον 10 λέξεις στο κείμενο για θέμα που 
σχετίζεται με επείγουσες υποθέσεις του πλοίου. 

Β.ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Ανάγνωση και κατανόηση αγγλικού κειμένου σχετικά 


με την ειδικότητα του πρακτικού πλοιάρχου. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

ΚΥΚΛΟΣ Β ΜΑΘΗΜΑ Ιο ΝΑΥΤΙΛΙΑ II 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1. Ουράνιος σφαίρα.Ισημερινός και άξονας του κό¬ 
σμου. Πόλοι ουράνιοι μεσηβρινοί. 

Ορθή και ανάδρονος φορά. Ισημερινός συντεταγμένες. 
Απόκλιση, αστική γωνία. 

2. Γραμμή κατακόρυφου. Ζενίθ και Ναδίρ, ορίζοντες. 
Μεσημβρινόςτουτόπου. Μεσημβρινή γραμμή και σημεία 
του ορίζοντα. Ανω και κάτω πόλος. 

Ορατή και αόρατη ουράνια σφαίρα. 

3. Οριζόντιες ή τοπικές συντεταγμένες. Πρώτος κάθετος 
κύκλος. 

Αζιμούθ αστέρος. 

4. Φαινόμενη περιστροφή της ουράνιας σφαίρας άνω 
μεσημβρινή διάβαση. 

5. Εκλειπτική.Εαρινό σημείο.Μεταβολές της αποκλίσε- 
ως. 

6. Περί εξάντος. Μέτρηση υψών. 

7. Αναγωγή παρστηρηθέντος ύψους σε αληθή με πίνα¬ 
κες συνολικών διορθώσεων. 

8. Περί ωρικής γωνίας ουρανίου σώματος.Δυτική ωρική 
γωνία, τοπική και από το ΘΒΕΕΝ\Λ/ΠΌΗ. 

Μετατροπή ωρικών γωνιών από τοπικές σε 
ΟΒΕΕΝννίΤΟΗ και αντίστροφα. 

9. Ατρακτοι-Ωρα ζώνης-Αλλαγή ημερομηνίας σε μήκος 
180ο. 

10. Χρονόμετρο,απαραίτητες συνθήκες καλής λειτουρ- 
γίας.Σφάλμα, προσδιορισμός σφάλματος,ημερολόγιο 
χρονομέτρου. 

11. Εύρεση από τις αστρονομικές εφημερίδες για ορι¬ 
σμένο χρόνο της ωρικής γωνίας και αποκλίσεως ηλίου. 

12. Εύρεση από τις αστρονομικές εφημερίδες δια ορι¬ 
σμένο χρόνο της ωρικής γωνίας του ΑΡΙΕ3. 

13. Εύρεση χρόνου μεσημβρινής διάβασης ηλίου. 

14. Υπολογισμός του πλάτους κατά τη μεσημβρινή διά¬ 
βαση του ήλιου. 

15. Υπολογισμός ευθείας,μέθοδος Μάρκ με αστρονομι¬ 
κές εφημερίδες. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ II 

Πρωινή και απογευματινή ευθεία Μάρκ διάτων πινάκων 
Η.Ο 

Πλάτος με μεσημβρινή διάβαση η^ίου 

Χρόνος μεσημβρινής διάβασης του ηλίου 

Π αραλλαγή πυξίδων με τον πολικό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο τρόπος εξέτασης,βαθμολογίας και χρήσης πινάκων 
είναι ο λεπτομερώς αναφερόμενος στο Μάθημα της 
Ναυτιλίας I. 

ΚΥΚΛΟΣΒ 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 

Α. ΣΤΕΡΕΑ ΦΟΡΤΙΑ: 

1. Κατηγορίες φορτίων και χαρακτηριστικά των. 

2. Συντελεστής στοιβασίας και συντελεστής φόρτωσης. 

3. Υπολογισμός βάρους φορτίου από τον όγκο και 3.Ρ. 

4. Χώροι φορτίων-Προετοιμασία αυτών για φόρτωση. 

5. Εξαερισμός χώρων φορτίου-πότε επιτρέπεται και πό¬ 
τε όχι ο εξαερισμός των χώρων φορτίου. 

6. Διεθνής Σύμβαση Γραμμής Φόρτωσης 1966 

7. Ισομερής κατανομή των φορτίων-κίνδυνοι που απορ- 
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ρέουν από την ανισομερή και ισοβαρή κατανομή των 
φορτίων. 

8. Αντοχή καταστρωμάτων. 

9. Φορτωτήρες-Γερανοί-ασφαλής χειρισμός τους. 

10. Σιτηρά και ειδικά χαρακτηριστικά τους. 

11. Ανθρακες-ειδίκά χαρακτηριστικά-κίνδυνοι κατά την 
μεταφορά τους. 

12. Μεταλλεύματα-εμπλουτισμένα μεταλλεύματα- 

Γωνία αναπαύσεως-Κι^νονισμοί στοιβασίας κίνδυνοι κα¬ 
τά την μεταφοράτους. ξ 

13. Έυλεία-Τρόπος στοιβασίαςς καιέχμασης όταν φορ¬ 
τώνεται στο 1 κατάστρωμα. 

14. Εμπορευματοκιβώτια-ασφαλής μεταφοράτους. 

15. Οχηματαγωγά πλοία-ασφαλής επιβίβαση/αποβίβα¬ 
ση επιβατών- ασφαλής στοιβασία και μεταφορά φορτίων 
και ειδικών τροχοφόρων, μέτρα ασφαλείας. 

16. Φόρτωση βαρέων φορτίων-προετοιμασία-χειρισμός 
του φορτίου-έχμαση. 

Ί 7. Γενικά φορτία-στοιβασία-ασφάλι&η-εξαερισμός. 

18. Υπολογισμός εκτοπίσματος από τα βυθίσματα υπο¬ 
λογισμός φορτίου. 

19. Κατασκευή σχεδίου φόρτωσης-ανάλυΟη της χρησι¬ 
μότητας του Σ.Φ. 

<20. Μεταφορά επικινδύνων φορτίων ΚΕΦ.7,501_Α5 1974 

21. Στοιχεία πρακτικών εφαρμογών ευστάθειας πλοίου, 
α) πρακτική γνώση και εφαρμογές ευστάθεισ$, πινάκων 

διαγωγής και κόπωσης, διαγραμμάτων και συσκευών υ¬ 
πολογισμού κόπωσης. 

β) κατανόηση των βασικών ενεργειών που πρέπει να γί¬ 
νουν σε περίπτωση μερικής απώλειας της άθικτης πλευ¬ 
στότητας. 

22. Μεταφορά πετρελαίων-Κίνδυνοι από τα πετρελαιοει¬ 
δή Πτητικά- Μη πτητικά,Τ.ν.Ρ.-Β.ν.Ρ.-Σημείο ανάφλεξης 
Σημείο καύσης-Σημείο αυτοανάφλεξης- Τοξικότης πε¬ 
τρελαίων- Είσοδος, εργασία και προφυλάξεις σε κελι- 
στούς χώρους στο Δ/Ξ.-Αδρανές αέριο. Αποφυγή ρύπαν¬ 
σης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, ΜΑΗΡΟΕ 

73/78. Τήρησης βιβλίων πετρελαίων.- 5ΗΙΡ/3ΗΟΗΕ 
8ΑΡΕΤΥ ΟΗΕΟΚ ϋδΤ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 
τουλάχιστον έξη ερωτήσεις που μπορεί να είναι διαφορε¬ 
τικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμία ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολογική α¬ 
ξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής.Οι α¬ 
παντήσεις προβλημάτων-ασκήσεων πρέπει να δικαιολο¬ 
γούνται με επίλυσή τους. 

ΚΥΚΛΟΣ Β 
ΜΑΘΗΜΑ 3οΔ.Κ.Α.Σ. 

Ερμηνεία και επεξήγηση του εν ισχύει Διεθνούς 
Κανονισμού προς 

Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα και παραρτημά¬ 
των αυτού. # 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση:90 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτά 
Διάρκεια εξέτασης: 1 1/2 ώρα 


Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων: Δίνονται 60 
ερωτήσεις τετραπλής επιλογής και ίσης βαθμολογικής α¬ 
ξίας. 

ΚΥΚΛΟΣ,Β ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1.1 Εννοια-Διαίρεση Ναυτικού Δικαίου 

1.2 Εννοια πλοία(νομική και τεχνική) 

1.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα πλοίου 

1.4 Καταμέτρηση-Νηολόγηση-Εθνικότητα 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

2.1 Εννοια και περιεχόμενο 
ΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ 

3.1 Κύριος-Πλοιοκτήτης-εφοπλιστής 

3.2 Ευθύνη πλοιοκτήτη 

3.3 Αρμοδιότητες-ευθύνες πλοιάρχων 

3.4 Καθήκοντα πλοιήρχου ως Δημοσίου λειτουργού 

3.5 Σχέσεις πλοιάρχου με τις αρχές στην Ελλάδα και 
στην αλλοδαπή 

3.6 Οργανική-ελλιπής κατά προσόντα-ελλιπής κατ αριθ¬ 
μόν ειδική σύνθεση πληρώματος. 

3.7 Καθήκοντα πληρώματος κατά βαθμό και ειδικότητα 

3.8 Οργάνωση εργασίας εν πλω 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.1 Εννοια-περιεχόμενο 

4.2 Ισχύοντες κανονισμοί εργασίας-Ιεραρχία 

4.3 Οργάνωση εσωτερικής υπηρεσίας στα πλοία. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - 

5.1 Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας, Εννοια 
περιεχόμενο. 

5.2 Θέματα που ρυθμίζουν οι Σ.Σ.Ν.Ε. 

5.3 Ατομική σύμβαση Ν.Ε. (ναυτολογήσεως) Κατάρτιση 

διάρκεια ■* 

5.4 Υποχρεώσεις-Δικαιώματα του ναυτικού από την 
Σύμβαση ναυτολόγησης 

5.5.Ναυτεργατικές διαφορές-Εννοια-περιπτώσεις 
Επίλυση των ναυτεργατικών διαφορών 
* ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

6.1 Εννοια 

6.2 Κατηγορίες των ναυτικών αδικημάτων 

6.3 Αδικήματα που στρέφονται κατά της υπηρεσίας του 
πλοίου και της πειθαρχίας. 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ε.Ν. , 

7.1 Εννοια πειθαρχικού παραπτώματος 

7.2 Πειθαρχικές ποινές-όργανα άσκησης πειθαρχικής ε¬ 
ξουσίας 

7.3 Περιγραφή πειθ.παραπτωμάτων και ποινών. 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΎΧΗΜΑ 

8.1 Ορισμός 

8.2 Διοικητικός έλεγχος Ναυτ.ατυχημάτων 

8.3 Διαδικασία Διοικητικού ελέγχου 
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΎΧΗΜΑ 

9.1 Γενικά 

9.2 Πρόληψη και κανονισμός προλήψεως ναυτεργατι- 
κών ατυχημάτων 

9.3 Περί Ν.Α.Τ. και ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ 
Δ.Κ.Α.Σ. 

10.1 Γενικά 

10.2 Κυ ρώσεις κατά των παραβατών 

10.3 Υποχρεώσεις σε περίπτωση συγκρούσεως-ευθύ- 
νες υπαιτίου πλοίου κατανομή ζημιών 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

11.1 Γενικά 

11.2 Χωρικά ύδατα-Αιγιαλίνης γύνη 

11.3 Νομικό καθεστώς των εμπορικών πλοίων 
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12.1 Ρύπανσηθαλασσίου περιβάλλοντος 

12.2 Διεθνής προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος 

12.3 Διοικητικά καιμ νομοθετικά μέτρα για την 
προστασία του Θ.Π. 

13.1 Υγειονομική νομοθεσία 

13.2 Ελευθεροκοινωνία πλοίων 

14.1 Ευθύνες από τις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβα¬ 
σης 

α) Περί γραμμής φορτώσεως 

β) Περί διασώσεωςτης ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 
γ) Περί αποφυγής της ρύπανσης στη θάλασσα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ: 

Βαθμολογική Βάση: 60 
Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 
Διάρκεια εξέτασης: 2 1/2 ώρες 
Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων:Δίνονταιτου¬ 
λάχιστον έξι ερωτήσεις, που μπορεί να είναι διαφορετικής 
βαθμολογικής αξίας. 

Καμία όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη από 20 μονάδες. Οι ερωτήσεις μπο¬ 
ρεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. 

ΚΥΚΛΟΣΑ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιον ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
1 

1.11διότητες των φυσικών σωμάτων 

1.2 Αερια-Ατμοί 

1.3 Ορυκτά,μέταλλα και καύσιμα '■ 

2 

2.1 Η κατάσταση των αερίων 

2.2 Πίεση 

2.3 Μονάδες πιέσεως 

2.4 Κενό-απόλυτη και πραγματική πίεση 

2.5 Θερμοκρασία 

2.6 Σχετική και απόλυτη θερμοκρασία 

2.7 Ογκος και πίεση αερίων 

2.8 Ειδικό βάρος-Ειδικό όγκος 

3 

3.1 Μηχανικό έργο 

3.2 Ενέργεια 
3.3.Ισχύς 

3.4 Θερμότητα 

3.5 Μονάδες θερμότητας 

3.6 Μετατροπή της ενέργειας 

3.7 Κινητήριες Μηχανές 

3.8 Ο πρώτος θερμοδυναμικός Νόμος 

3.9 Ο δεύτερος θαρμοδυναμικός Νόμος 

4 

4.1 Πως παράγεται η θερμοδυναμική 

4.2 Πως μεταδίδεται η θερμότητα 

4.3 Διαστολή και συστολή των σωμάτων 

4.4 Τήξη και πήξη 

4.5 Ο ατμός. Η ατμοποίηση και η εξάτμηση των υγρών 

5 

5.1 Κατάταξη θερμικών μηχανών ανάλογα με τον τρόπο 
που γίνεται η καύση 

5.2 Μηχανές εξωτερικής καύσης 

5.3 Μηχανές εσωτερικής καύσης 


5.4 Κατάταξη ανάλογα με τη μετατροπή της θερμικής σε 
κινητική ενέργεια 

5.5 Εμβολοφόρες μηχανές 

5.6 Στρόβιλοι(τουρμπίνες) 

5.7 Κατάταξη εμβολοφόρων ΜΕΚ 
ΜΑΘΗΜΑ 2ον ΛΕΒΗΤΕΣ 

1 

1.1 Βασικές λειτουργίες του λέβητα (περιγραφή θερμι¬ 
κής εγκατάστασης λέβητα και μηχανής) 

1.2 Τα βασικά μέρη του λέβητα 

1.3 Περιγραφή του θερμανπίρα 

1.4 Τα γενικά χαρακτηριστικά των λεβήτων 

1.5 Διαίρεση και κατάταξη των λεβήτων 
2 

2.1 Κυλινδρικοί λέβητες γενικά 

2.2 Περιγραφή νεωτέρων τύπων κυλινδρικών λεβήτων 
(ΗΟννΟΕΝ,ΤΟΗΝδΟΝ,ΟΑΡυδ) 

2.3 Υδραυλωτοί λέβητες γενικά 

2.4 Περιγραφή νεωτέρων τύπων υδραυλωτών λεβήτων 

2.5 Περιγραφή λεβήτων ταχείας κυκλοφορίας 

2.6 Ατμογεννήτριες(περιγραφή) 

2.7 Βοηθητικοί λέβητες 

2.8 Λέβητες καυσαερίων 

3 

3.1 Εξαρτήματα λεβήτων (ατμοφρακτές, κρουνοί, θλι- 
βόμετρα, καυστήρες, κώνοι αέρος, ασφαλιστικά, τροφο¬ 
δοτικά επιστόμια, υδροδείκτες κλπ). 

4 

4.1 Συσκευές και μηχανήματα λεβήτων(προθερμαντή- 
ρες αέρος νερού οικονομητήρες, υπερθερμαντήρες, α- 
φυπερθερμαντήρες, προθερμαντήρες πετρελαίου τρο¬ 
φοδοτικές αντλίες, ανεμιστήρες) 

5 

5.1 Βλαβερές ουσίες που μπορεί να περιέχει το τροφο¬ 
δοτικό νερό 

5.2 Χημική επεξεργασία τροφοδοτικού νερού 

6 

6.1 Καύση και δημιουργία ελκυσμού. 

6.2 Φυσικός ελκυσμός 

6.3 Τεχνικός ελκυσμός 

6.4 Τ ρόποι παραγωγής τεχνιτού ελκυσμού 
ΜΑΘΗΜΑ 3ον ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ 

1 

1.1 Οι δύο κατηγορίες των ατμομηχανών 

1.2 Μία απλή εγκατάσταση ατμομηχανής (παλινδρομι¬ 
κής) 

1.3 Τι είναι ατμοστρόβιλος 

1.4 Δράση-αντίδραση.Διαφορά ατμοστροβίλων από α¬ 
τμομηχανή 

2 

2.1 Μέρη ατμοστροβίλων. Εξαρτήματα και όργανα της 
λειτουργίας 

2.2 Πως λειτουργούν οι ατμοστρόβιλοι-Κατάταξη ατμο¬ 
στροβίλων 

3 

3.1 Ατμοστρόβιλοι με αξονική ροή.Διάφοροι τύποι 

3.2 Ατμοστρόβιλοι δράση με βαθμίδες ταχύτητας ( 
ΘυΠΤΙδ) 

3.3 Ατμοστρόβιλοι δράσης με βαθμίδες πίεσης 
(ΠΑΤΕΑΙΙ) 

3.4 Ατμοστρόβιλοι δράσης με βαθμίδες πίεσης και 
ταχύτητας (σύνθετοι) 

3.5 Ατμοστρόβιλοι αντιδράσεως 
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3.6 Ατμοστρόβιλοι αντιδράσεως απλής ροής(ΡΑΠδΟΝ) 

3.7 Ατμοστρόβιλοι αντιδράσεως διπλής ροής 

3.8 Ατμοστρόβιλοι μικτοί 

3.9 Ατμοστρόβιλοι με ακτινική ροή 

3.10 Ατμοστρόβιλοι με περιφερειακή ή εφαπτομένη ροή 

4 

4.1 Κύριο ψυγείο 

4.2 Βοηθητικό ψυγείο 

4.3 Αντλία κυκλοφορίας 

4.4 Αντλία κυκλοφορίας βοηθητικού ψυγείου 

4.5 Η εξαγωγική αντλία συμπυκνώματος 

4.6 Τα τζιφάρια(εκχυτήρες)κενού 

4.7 Ο βραστήρας ή αποστακτήρας 

4.8 Οι αντλίες λαδιού λιπάνσεως 

4.9 Εξαεριστήρ(ΟΕΑΕΒΑΙΘΗ) 

5 

5.1 Οι αντλίες πετρελαίου 

5.2 Προθερμαντήρες πετρελαίου 

5.3 Α ντλία πετρελαίου για το αρχικό άναμα του λέβητα 

5.4 Ανεμιστήρας τεχνικού ελκυσμού 

5.5 Οι τροφοδοτικές αντλίες νερού 

5.6 Προθερμαντήρες τροφοδοτικού νερού 
ΜΑΘΗΜΑ 4ον ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 

1.1 Βασικά σύμβολα ενός ηλεκτρικού διαγράμματος 

1.2 Ηλεκτροπληξία-Προφυλάξεις-Ασφάλειες-Γείωση 

1.3 Νόμος του ΩΜ.Εργο.Ισχύς.Ενέργεια,Αντίσταση 

1.4 Ηλεκτρομαγνητισμός 

1.5 Παραγωγή τριφασικού εναλλασσομένου ρεύματος 

1.6 Παραλληλισμός.Απαιτήσεις συγχρονοσκόπιου και 
λαμπτήρες 

1.7 Κινητήρες. Εκκινητές-προστασία κινητήρων, ρελαί 
υπερφόρτωσης-συντήρηση εκκινητών 

1.8 Μετασχηματιστές. Κατασκευή,περιελίξεις,σύνδεση 

1.9 Μηχανές συνεχούς ρεύματος.Κατασκευή και αρχή 
λειτουργίας των κινητήρων και γεννητριών Σ.Ρ. 

1.10 Μετρήσεις και συσκευές ελέγχου. Βολτόμετρο, 
Αμπερόμετρο, ΜΕΘΘΕΠ ΤΕ5Τ 

ΜΑΘΗΜΑ δον Β.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
1 

1.1 Αντλίες-Εισαγωγή 

1.2 Χαρακτηριστικά στοιχεία των αντλιών 

1.3 Κατάταξη αντλιών 
2 

2.1 Αντλίες εμβολοφόρες 

2.2 Διάφοροι άλλοι τύποι εμβολοφόρων αντλιών 

2.3 Βαλβίδες εμβολοφόρων αντλιών 

2.4 Εμβολα εμβολοφόρων αντλιών 

2.5 Αεριοκώδωνες εμβολοφόρων αντλιών 
3 “ 

3.1 Αντλίες φυγοκεντρικές 

3.2 Είδη φυγοκεντρικών αντλιών 

3.3 Αντλία με έλικα ή ελικοφόρος 

4 

4.1 Αντλίες περιστροφικές 

4.2 Αντλία μαχαιρωτή 

4.3 Αντλία οδοντωτή ή γραναζώτή 

4.4 Αντλία με δύο ατέρμονους κοχλίες. 

5 

5.1 Αντλία ημιπεριστροφικής με δικλείδες 

5.2 Αντλία με ακτίνες 

5.3 Αντλία με παράκεντρο στροφής και απομονωτική α¬ 
κτίνα 

5.4 Αντλία με λωβούς 


5.5 Αντλία με στροφές και περιστρεφόμενα δόντια 

5.6 Αντλία με κουτάλες 

5.7 Αντλία με περιστρεφόμενους κυλίνδρους 

5.8 Αντλία για βαθιά πηγάδια 

5.9 Αντληση με τζιφάρι 
6 

6.1 Υδραυλικοί κινητήρες.Εισαγωγή . 

6.2 Τροχοί 

6.3 Εμβολοφόροι υδραυλικοί κινητήρες 

6.4 Υδροστρόβιλοι 

6.5 Υδροστρόβιλοι δράσεως ακτινικής ροής προς τα έξω 

6.6 Υδροστρόβιλοι δράσεως ακτινικής ροής προς τα μέσα 

6.7 Υδροστρόβιλοι δράσεως αξονικής ροής 

6.8 Τροχός Πέλτον (ΡΕ1.ΤΟΝ) 

6.9 Υδροστρόβιλος αντιδράσεως ακτινικής ροής προς 
τα έξω 

6.10 Υδροστρόβιλος αντιδράσεως ακτινικής ροής προς 
τα μέσα 

7 

7.1 Αεριοσυμπιεστές-Εισαγωγή 

7.2 Λειτουργία απλού εμβολοφόρου αεριοσυμπιεστή 

7.3 Τα μέρη του εμβολοφόρου αεριοσυμπιεστή 

7.4 Αεριοσυμπιεστές με μία ή πολλές βαθμίδες 

8 

8.1 Φυγοκεντρικοί Καθαριστές γενικώς 

8.2 Λειτουργία 

8.3 Τα μέρη του φυγοκεντρικού Καθαριστή 

9 

9.1 Βραστήρας κενού γενικά 

9.2 Λειτουργία 

10 

10.1 Δίκτυο πετρελαίου 

10.2 Δίκτυο Λάτρας 

10.3 Δίκτυο θαλάσσης 

10.4 Δίκτυο σεντινών 
ΚΥΚΛΟΣΒ 
ΜΑΘΗΜΑ Ιον: ΜΕΚ 
1 

1.1 Ορισμός ΜΕΚ 

1.2 Εργαζόμενη ουσία κια τα καύσιμα των ΜΕΚ 

1.3 Οι δύο μεγάλες κατηγορίες των ΜΕΚ 

1.4 Ο τρόπος λειτουργίας των ΜΕΚ.Οι διάφορες φάσεις 

1.5 Τετράχρονος κινητήρας 

1.6 Δίχρονος κινητήρας 

1.7 Ο τρόπος της καύσεως.Καύσιμο μείγμα 

1.8 Η Διαίρεση των ΜΕΚ 

1.9 Χρήσης των ΜΕΚ 

1.10 Σύγκριση με τις ατμομηχανές.Κοινά στοιχεία και 
βασικές διαφορές. 

2 

2.1 Γενική περιγραφή μονοκύλινδρης βενζινομηχανής 

2.2 Λειτουργία της τετράχρονης βενζινομηχανής 

2.3 Η ρύθμιση της πραγματικής λειτουργίας της τετρά¬ 
χρονης βενζινομηχανής 

2.4 Η λειτουργία της δίχρονης βενζινομηχανής . 

3 

3.1 Η εξαέρωση της βενζίνης και το αεριούχο μείγμα 

3.2 Ο ανάμεικτης (καρμπυρατέρ) 

Ορισμός, βασική αρχή λειτουργίας του αναμείκτη-οι 
τρεις τύποι του ανάμεικτη -ο σύγχρονος ανάμεικτης 

3.3 Η εκρηκτικότητατης βενζίνης και ο αριθμός οκτανίων 

4 

4.1 Σύστημα αναφλέξεως στην βενζινομηχανή 
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Παραγωγή του σπινθήρα 

4.2 Σύστημα αναφλέξεως με μπαταρία.Λειτουργία και 
ρύθμιση 

5 

5.1 Γενική περιγραφή της μονοκύλινδρης πετρελαιομη¬ 
χανής 

5.2 Λειτουργία της τετράχρονης πετρελαιομηχανής 

5.3 Η ρύθμιση της 

5.4 Η λειτουργία της δίχρονης πετρελαιομηχανής 

6 

6.1 Τρόποι και συστήματα σάρωσης 

7 

7.1 Η έγχυση 

7.2 Καυστήρες εμφυσήσεως 

7.3 Καυστήρες μηχανικής έγχυσης 

7.4 Αντλίες πετρελαίου μηχανικής έγχυσης με εμφυση- 
τήρα 

7.5 Αντλίες πετρελαίου μηχανικής έγχυσης 

7.6 Αντλίες ΒΟ50Η 

7.7 Αντλίες με βαλβίδες 

8 

8.1 Περιγραφή των μερών των ΜΕΚ γενικά 

8.2 Το πλαίσιο της μηχανής 

8.3 Κύλινδροι-χιτώνια 

8.4 Πώματα 

8.5 Εμβολο και ελατήρια 

8.6 Διωστήρας-στροφλαοφόρος άξονας, τριβείς 

8.7 Βαλβίδες, ωστήρια, κνώδακες, εκκεντροφόρος ή 
κνωδακοφόρος άξονας 

9 

9.1 Βοηθητικές λειτουργίες και βοηθητικά μηχανήματα 
των ΜΕΚ. Γενικά 

9.2 Εισαγωγή του αέρα 

9.3 Η Εισαγωγή των καυσαερίων 

9.4 Το δίκτυο παροχής πετρελαίου 

9.5 Το δίκτυο βενζίνης 

9.6 Η λίπανση της μηχανής 

9.7 Η ψύξη της μηχανής 

9.8 Η εκκίνηση της μηχανής 

9.9 Η αναστροφή της μηχανής 

10 

10.1 Οι αεριομηχανές (γενικά) 

11 

11.1 Μηχανές ΣΕΜΙ-ΝΤΙΖΕΛ-Τρόπος λειτουργίας 

11.2 Μηχανή με πυρόσφαιρα και πυροκεφαλή 

11.3 Μηχανή με προθάλαμο καύσης 
12 

12.1 Ισχύς(ιπποδύναμη)της μηχανής 

13 

13.1 Απόδοση ή βαθμός αποδόσεως 

14 

14.1 Ειδική τύποι ΜΕΚ γενικά 

14.2 ΜΕΚ τύπουν 

14.3 Αστεροειδής 

14.4 Με διπλά έμβολα 
ΜΑΘΗΜΑ 2ον ΨΥΚΤΙΚΕΣ 
1 

1.1 Ψύξη-απαιτήσεις για την αποθήκευση τροφών και 
κλιματισμός χώρων ενδιαίτησης 
•1.2 Ψυκτικός κύκλος-Γενική περιγραφή ψυκτικού 
κύκλουΨυκτικά μέσα-ιδιότητες αυτών 
1.3 Περιγραφή μιας ψυκτικής εγκαταστάσεως. 
Λειτουργία εκτονωτικής βαλβίδας. 


1.4 Συμπιεστές -(παλινδρομικοί, περιστροφικοί)- 
Συμπυκνωτές, Διαχωριστήρες ελαίου. Ασφαλιστικές δια¬ 
τάξεις 

1.5 Εμμεση-άμεση ψύξη 

1.6 Ζημιές.Διάγνωση και αποκατάσταση κοινών ζημιών 

1.7 Περιγραφή εγκατάστασης κλιματισμού 

1.8 Συμπλήρωση απωλεσθέντος ψυκτικού μέσου 
ΜΑΘΗΜΑ 3ον ΝΑΥΠΗΓΙΑ 

1 

1.1 Είδη πλοίων(,νΐ-00, φορτηγά γενικού και χύδην φορ¬ 
τίου, ψυγεία, Ι_ΡΘ, Ι_ΝΘ, δεξαμενόπλοια, κ.λπ.) 

Γ ενικά χαρακτηριστικά αυτών. 

1.2 Ελικες και είδη αυτών. Σπηλαίωση ελίκων 

1.3 Πηδάλια και είδη αυτών. Επιθεώρηση αυτών κατά 
τον δεξαμενισμόν και λήψη μετρήσεων 

1.4 Καθοδική προστασία σκάφους 

1.5 Επεξήση όρων που χρησιμοποιούνται στην κατα¬ 
σκευή πλοίων (ΕΟΑ,Ι,ΒΡ,3111-0,ϋυΐ-ΕΤ,ΟΠΤ,ΝΑΤ κ.λπ.). 

1.6 Επιθεώρηση σκάφους κατά τον δεξαμενισμό 
ΜΑΘΗΜΑ 4ον ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

(ΤΕΓ) 

1 

1.1 Περί δικαίου γενικά.Ναυτικό δίκαιο.Ορισμοί.Εννοια 

1.2 Εννοια του πλοίου κατά το Ιδιωτικό και Δημόσιο 
Ναυτικό Δίκαιο. 

1.3 Χαρακτηριστικά του πλοίου (εθνικότης, όνομα, αριθ¬ 
μός, λιμήν Νηολογίου) 

1.4 Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), (30Ι-Α3, 
ΜΑΒΡΟΕ). 

1.5 Νηογνώμονες.Υποχρεώσεις έναντι των νηογνωμό¬ 
νων. 

1.6 Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις πλοίων από 
Νηογνώμονες. 

2 

2.1 Υλικά.παραγωγή σιδήρου και χάλυβος. Χυτοσίδη¬ 
ρος. 

Ιδιότητες των μετάλλων. 

2.2 Δοκιμές των μετάλλων. Εφελκυσμός, κάμψη, διάτμη¬ 
ση, κληρότης 

2.3 Μη σιδηρούχα υλικά 

2.4 Μη μεταλλικά υλικά 

2.5 Συγκόλληση μετάλλων. Είδη, προετοιμασία, 
Διάγνωση κακών συγκολλήσεων. 

3 

3.1 Καύσιμα γενικά.Πηγές προέλευσης 

3.2 Κύρια χαρακτηριστικά καυσίμων. Πυκνότης, ιξώδες, 
σημείο ανάφλεξης, σημείο αυτανάφλεξης, σημείο ροής, 
θερμαντική ικανότης 

3.3 Αρχή της καύσης 

3.4 Προθερμαντήρες καυσίμων. 

3.5 Καθαριστήρες καυσίμων(φυγοκεντρικοί,φίλτρα) 

3.6 Καυστήρες λεβήτων.Συστήματα καύσης 

4 

4.1 Βιομηχανικά λιπαντικά. Ιδιότητες 

4.2 Λίπανση και συστήματα λίπανσης 

4.3 Συντήρηση και φυγοκεντρικός καθαρισμός.Πιθανές 
ζημιές. 

5 

5.1 Τοποθέτηση τριβέων 

5.2 Γενικά περί συντήρησης τριβέων 

5.3 Λίπανση τριβέων 

5.4 Ευθυγράμμιση τριβέων 

5.5 Ειδικοί τύποι τριβέων 
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5.6 Αποκατάσταση ζημιών τριβέων 

5.7 Τριβείς ελικοιρόρου άξονα. Υδρολίπανση. Ελαιολί- 
πανση. Ελευθερίες 

5.8 Ωστικοί τριβείς 

5.9 Ενφαιροι και κυλινδρικοί τριβείς 

ΜΑΘΗΜΑ δον ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1 

1.1 Πυρκάίά-αιτίες και προστασία 

1.2 Είδη πυρκαϊάς και τρόποι καταπολεμήσεως 

1.3 Μέθοδοι ανίχνευσης πυρκαϊάς 

1.4 Ιδιότητες των μέσων καταπολέμησης πυρκάίών 
(Νερό, ατμός, αφρός, 002, ΗΑΙ_ΟΝ κ.λπ.). 

1.5 Περιγραφή και λειτουργία φορητών πυροσβεστή¬ 
ρων. Είδη αυτών 

1.6 Περιγραφή και λειτουργία μονίμων συστημάτων κα¬ 
τάσβεσης πυρκαϊάς (002, αφρού, ΗΑ1.0Ν). 

1.7 Περιγραφή και λειτουργία συστημάτων ΟΒΕΝΩΗ ΕΒ 
και 5ΡΒΙΝΚΙ.ΕΒ επιβατικών και οχηματαγωγών. 

1.8 Προφυλάξεις προ,κατά τη διάρκεια και μετά από την 
καταπολέμηση πυρκαϊάς 

2 

2.1 Αναπνευστικές συσκευές. Περιγραφή και χρήση 

2.2 Είσοδος σε κλειστούς χώρους. Γενικές προφυλάξεις 
προ και κατά την είσοδο 

2.3 Μετρητές οξυγόνου και ευφλέκτων αερίων. 

2.4 Πιστοποιητικό 0Α5 ΡΒΕΕ. 

3 

3.1 Υδατοστεγείς πόρτες 

3.2 Γεννήτρια εκτάκτου ανάγκης 

3.3 Αντλία πυρκαϊάς εκτάκτου ανάγκης 

3.4 Μηχανές σωσιβίων βαρκών 

3.5 Διαχωριστήρες σεντινών. Αρχή λειτουργίας 

3.6 Περιγραφή αντιπροσωπευτικών τύπων διαχωριστή- 
ρων 

3.7 Ρύπανση της θάλασσας με πετρέλαιο. Διεθνής νο¬ 
μοθεσία. 

3.8 Συμπλήρωση βιβλίου πετρελαίου 

3.9 Συσκευές επεξεργασίας λυμάτων. Αρχή λειτουργίας 

3.10 Περιγραφή βιολογικής και χημικής επεξεργασίας 
λυμάτων 

3.11 Μηχανισμοί πηδαλίων εκτάκτου ανάγκης 

3.12 Σωσίβιος κρουνός 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

Διδάσκεται και στους δύο κύκλους. Εξετάζεται μετά τη 
συμπλήρωση φοίτησης και στους 2 κύκλους. 

1. Βασικοί κανόνες Αγγλικής Γραμματικής και 
Συντακτικού. 

2. Επιλογή μαθημάτων ναυτικού περιεχομένου από ε¬ 
γκεκριμένο εκπαιδευτικό κείμενο Αγγλικής 

3. Ορολογία μηχανολογικού,ηλεκτρικού,ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και λοιπών τεχνικών όρων του πλοίου. 

4. Επεξήγηση όρων και συντομογραφιών που έχουν σχέ¬ 
ση με την ειδικότητα του πρακτικού μηχανικού. 

5. Εγγραφή συμβάντων στην Αγγλική,ημερολογίου μη¬ 
χανής πλοίου 

6. Συνομιλία στην Αγγλική. 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

Βαθμολογική βάση: 60 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά και προφορικά 

Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή: 2 ώρες. Προφορική ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος 

Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής κάι προφορι¬ 
κής βαθμολογίας 


ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου 10 στίχων 
που να έχει σχέση με την καθημερινότητα και διεξάγώγή 
υπηρεσίας στο πλοίο. Το κείμενο μπορεί να διανέμεται έ¬ 
ντυπο στους σπουδαστές. 

2. Επεξήγηση 10 τουλάχιστον τεχνικών ναυτικών ό¬ 
ρων,συντομογραφιών ή προτάσεων επί σχετικών θεμά¬ 
των από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Ανάγνωση και κατανόηση αγγλικού κειμένου σχετικά 
με την ειδικότητα του πρακτικού μηχανικού. 

2. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα της καθημερινής ζωής σχετικά με το πλοίο. 

3. Ορολογία τεχνικών όρων, επεξήγηση όρων και συντο- 
μογραφιών που έχουν σχέση με την ειδικότητα του πρα¬ 
κτικού μηχανικού. 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

Σε άλατα μαθήματα, εκτός των αγγλικών, η διάρκειατης 
εξέτασης είναι (3)ώρες για κάθε μάθημα. 

Αριθμός και βαθμολογική αξία ερωτήσεων. 

Δίνονται τουλάχιστον (5)ερωτήσεις που μπορεί να είναι 
και διαφορετικής βαθμολογικής αξίας. 

Καμιά όμως ερώτηση δεν επιτρέπεται να έχει βαθμολο¬ 
γική αξία μεγαλύτερη των (20) μονάδων. 

Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι τετραπλής επιλογής. 

Οι απαντήσεις των προβλημάτων ή ασκήσεων πρέπει να 
δικαιολογούνται με επίλυσή τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ 

Διάρκεια σπουδών: 10 εργάσιμες ημέρες 

Προϋποθέσεις εγγραφής: 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία 
σε δεξαμενόπλοιο οποιουδήποτε είδους. 

Αφορά Πλοιάρχους και Μηχανικούς πάσης τάξης. 

Αριθμός σπουδαστών: Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών:Σπουδαστήςς που 
θα απουσιάσει περισσότερες από 6 διδακτικές ώρες υπο¬ 
χρεώνεται σε επαναφοίτηση. 

Εξετάσεις: Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίνονται 40 ε¬ 
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχόμενος θεωρείται 
ο σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 28 τουλάχι¬ 
στον ερωτήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής 
είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήση. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Α. Φυσικές ιδιότητες-Χαρακτηριστικά φορτίων πετρε¬ 
λαίου. 

1. Υγρή κατάσταση. Ιξώδες, πυκνότητα, ειδικό βάρος. 

Σχέση θερμοκρασίας και ειδικού βάρους, συντελεστής 

διαστολής. Πτυτικότητα - Τάση κορεσμένων ατμών. 
Σχέση τάσης κορεσμένων ατμών και θερμοκρασία. 
Σημείο βρασμού. Τάση ατμών κατά ΒΕΙΩ-χρησιμότητά 
της. 

2. Αέρια κατάσταση. Πυκνότητα και σχετική πυκνότητα 
αερίων. Τ ρόπος και μονάδες μέτρησης πίεσης. Νόμοιτων 
ιδανικών αερίων. Νόμος των μερικών πιέσεων (Νόμοςτου 
ϋΑΙΤΟΝ) και συνέπειές του.Διάχυση και ανάμιξη των αε¬ 
ρίων. 

3. Ευφλεκτικότητα. Η φωτιά σαν χημική αντίδραση. 
Τρίγωνο της φωτιάς. Ανώτερο και κατώτερο όριο ευφλε- 
κτικότητας ή εκκρικτικότητας. Εύφλεκτο μίγμα. Σημείο α¬ 
νάφλεξης. Πρακτική σημασία της σχέσης σημείου ανά¬ 
φλεξης και ορίων ευφλεκτικότητας. Ταξινόμηση φορτίων 
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ανάλογα με το σημείο ανάφλεξης. Ταχύτητα μετάδοσης 
της φλόγας πρακτική σημασία της. Προϋπολογισμός αν ο 
κενός χώρος μετά τη φόρτωση θα είναι εύφλεκτος ή όχι. 
Φαινόμενο της έκρηξης. 

4. Ροή των υγρών. Νόμος του ΒΕΗΝυυ.1. Κόμα πίε- 
σης.Υδραυλική σφύρα. Παράγοντες που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα της υδραυλικής σφύρας. Μέγιστη επιτρε¬ 
πόμενη ταχύτητα φόρτωσης για την αποφυγή ζημιών από 
ξαφνική διακοπή της ροής. 

Β. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι στα πετρελαιοφόρα και στα μι¬ 
κτά πλοία. 

1. Κίνδυνοι ανάφλεξης και έκρηξης. Ατμόσφαιρα δεξα¬ 
μενών φορτίων στη διάρκεια φόρτωσης εκφόρτωσης,ερ- 
ματισμού και πλυσίματος δεξαμενών. Επίδραση της ανά¬ 
μειξης φορτίου στο σημείο ανάφλεξης. Συγκέντρωση αε¬ 
ρίωνστο κατάστρωμα, διασκόρπισή τους, κίνδυνοι από το 
παρασυρόμενο νέφος αερίων υδρογονανθράκων; επίδ¬ 
ραση καιρικών συνθηκών. 

2. Πηγές ανάφλεξης και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας. 
Ακάλυπτες φωτιές (Κάπνισμα,σπίρτα,αναπτήρες κλπ). 
Περιορισμοί μαγειριού. Κίνδυνοι από τα χαρακτηριζόμε¬ 
να ως μη σπινθηροβόλα εργαλεία. Αλουμίνιο, Μαγνήσιο. 
Ανόδια καθοδικής προστασίας δεξαμενών. Αμμος αμμο¬ 
βολής. Ατομικές ηλεκτρικές συσκευές όπως ραδιόφωνα 
(τρανζίστορ) φαοί, υπολογιστές κ.λπ. Ηλεκτρικές συ¬ 
σκευές, ελεύθερα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτόματη καύση. 
Σημασία της τάξης και της καθαριότητας. Αυτανάφλεξη. 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης. Εμπειρική σχέση σημείου 
ανάφλεξης και θερμοκρασίας αυτανάφλεξης. Πρακτική 
σημασία της, κίνδυνοι από θερμές επιφάνειες. Στατικός 
ηλεκτρισμός. Γενικές αρχές. Καθοδική προστασία πλοίου 
και προβλήτας. Ηλεκτρικά ρεύματα μεταξύ πλοίου και ξη¬ 
ρός και μεταξύ δύο πλοίων. Η πρακτική της ηλεκτρικής 
σύνδεσης πλοίου και ξηράς. Μονωτική φλάντζα. 
Ηλεκτρικές θύελλες (αμμοθύελλες, κεραυνοί). Κίνδυνοι 
ηλεκτρικής εκκένωσης από ελικόπτερο. 3. Κίνδυνοι για 
την υγεία. Επεξήγηση του ασφαλούς όριου τοξικότητας 
(ΤΕν). Οξείες και χρόνιες επιδράσεις της τοξικότητας. 
Δηλητήρια και ερεθιστικά που επηρεάζουν τον ανθρώπι¬ 
νο οργανισμό. Κίνδυνοι από επαφή με την επιδερμίδα, ει¬ 
σπνοή και κατάποση. Επιδράσεις από αργό πετρέλαιο πα- 
ράγωγα, υδρόθειο, αρωματικές ενώσεις και καύσιμα με 
μόλυβδο. Ελλειψη οξυγόνου. 

4. Κίνδυνοι για το περιβάλλον. Επιδράσεις στον άνθρωπο 
και στη θαλασσινή ζωή από απόρριψη πετρελαίου στη θά¬ 
λασσα. Επίδραση του ειδικού βάρους, της διαλυτότη¬ 
τας,της τάσης ατμών και ατμοσφαιρικών συνθηκών στην 
διασκόρπισή του πετρελαίου που εκβλήθηκε.Χημικά δια- 
λυτικά μέσα και χρήση τους. 

5. Κίνδυνοι διάβρωσης. 

Γ. Μέτρα περιορισμού κινδύνου. 

1. Γενική σχεδίαση πλοίου από την άποψη ασφάλειας. Η 
έννοια του “φρουρίου”. Επικίνδυνες και ασφαλείς ζώνες. 

Συστήματα αερισμού. Προορισμός φλογοσυλλεκτών. 
Προορισμός αυτόματων ανακουφιστικών επιστομίων. 
Κλειστά συστήματα φόρτωσης.Διαχωρισμός παραγόγων 
πετρελαίου για την αποφυγή πιθανών κινδύνων ανάμιξης 
υγρών ή αερίων. 

Σπουδαιότητατης κατάλληλης συνάρτησης και επιθεώ¬ 
ρηση των σωληνώσεων των κατασκευών και εξαρτισμού 
για την αποφυγή κινδύνων από διάβρωση.Σημαία της 
“συμβατικότητας” των υλικών. 

2. Μέτρα ελέγχουυ του κινδύνου από τον στατικό ηλε¬ 


κτρισμό στη διάρκεια ερματισμού,πλυσίματος με νε¬ 
ρό,πλυσίματος με αργό πετρέλαιο και χειρισμό των πα- 
ραγόγων χαμηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας σύμφωνα 
με τις συστάσεις του οδηγού Ασφάλειας Πετρελαιοφό¬ 
ρων και εγκαταστάσεων ξηράς του Ι.Θ.8/ΟΟΙΜΡ. Ειδικά 
προληπτικά μέτρα που απαιτούνται για τα μικτά πλοία στο 
ταξίδι με έρμα. Μέτρα κατά τη χρήση του 002 και του α¬ 
τμού.Μέτρα για τον περιορισμό των πηγών ανάφλεξης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών που διέπουν 
την κατασκευή και τον εξοπλισμό και τους κώδικες ασφα¬ 
λούς πρακτικής που ακολουθεί η βιομηχανία πετρελαιοει¬ 
δών. Γενικές προφυλάξεις. Σημασία της καλής επιστα¬ 
σίας. Αποφυγή δημιουργίας κινδύνου στο περιβάλλον α¬ 
πό κακούς χειρισμούς φορτίου και έρματος. Σωστή 
εκτέλεση των χειρισμών σύμφωνα με τους διεθνείς, εθνι¬ 
κούς και τοπικούς κανονισμούς. Ελεγχος της ατμόσφαι- 
ραςτων δεξαμενώνχωρίςτη χρησιμοποίηση αδρανούς α¬ 
ερίου. Εφικτές μέθοδοι. Ελεγχος της ατμόσφαιρας των 
δεξαμενών με τη χρησιμοποίηση αδρανούς αερίου. 

Δ. Συστήματα αδρανούς αερίου. 

1. Εκρήξεις σε Δ/Ξ συμπεράσματα για την ασφάλεια που 
παρέχει η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα των δεξαμενών. 
Λόγοι που οδήγησαν στη χρήση συστημάτων αδρανούς 
αερίου.Ερευνες και ιστορική εξέλιξη. 2. Το τρίγωνο πυρ- 
καϊάς.Εύφλεκτη ατμόσφαιρα.Επίδραση του μειωμένου 
ποσοστού οξυγόνου στην ατμόσφαιρα των δεξαμενών. 
Διάγραμμα ευφλεκτικότητας μείγματος που αποτελείται 
από αέριους υδρογονάνθρακες, ατμοσφαιρικό αέρα και 
αδρανές αέριο. Κρίσιμη γραμμή διάλυσης (ΟΒΙΤΙΟΑΕ 
ϋΙΕυΤΙΟΝ ϋΝΕ). 

3. Πηγές και σύνθεση του αδρανούς αερίου που χρησι¬ 
μοποιείται στο πλοίο. ■ 

4. Γενική περιγραφή συστήματος αδρανούς αερίου σύμ¬ 
φωνα με τις απαιτήσεις του ΙΜΟκαιτων Νηογνωμόνων σε 
ατμοκίνητο και δεξολοκίνητα δεξαμενόπλοια. 

5. Θλιβόμετρα 

6. Λεπτομερής περιγραφή των μονάδων από τις οποίες 
αποτελείται ένα σύστημα αδρανούς αερίου. Μονάδα φί- 
ξης και καθαρισμού, μοναδααφύγρανσης, τρόποι φύξης 
και καθαρισμού. Σωληνώσεις διοχετεύσεις αδρανούς αε¬ 
ρίου μέχρι τη μονάδα ψύξης και καθαρισμού. Υδάτινο ε- 
νεπίστροφο επιστόμιο (0ΕΟΚ 8ΕΑΙ_)-ενσωματωμένα συ¬ 
στήματα παρακολούθησης λειτουργίας και ελέγχου-εί- 
δη. 

Συστήματα σωληνώσεων διανομής, σωλήνες εκκθάρι- 
σης (ΡϋΒΟΕ ΡΙΡΕ8), σύνδεση με την κύρια σωλήνωση 
φορτίου. Υδραυλικοί διακόπτες πιέσεως/κενού. 
Συστήματα ανεμιστήρων. Χειρισμός και αυτόματα συ¬ 
στήματα ασφαλείας Επιστόμιο κατάθλιψης και επανακυ- 
κλοφορίας. Εκκίνηση λειτουργία κράτηση (κανονική και 
ανάγκης). Συστήματα αερισμού (εφέστια και ανεξάρτη- 
τα)αυτόματα και χειροκίνητα. 

7. Σύντομη ανάπτυξη συστημάτων αδρανούς αερίου κα¬ 
τασκευών όπως έχουν εγκατασταθεί στη πράξη. 

8. Σύνθεση της ατμόσφαιρας μιας αδρανοποιημένης δε¬ 
ξαμενής κατά τη διάρκεια της φόρτωσης,της εκφόρτω- 
σης,του ερματισμού,του πλυσίματος και του πλού. 

9. Διαδικασία “κλειστής” φόρτωσης και εκφόρτωσης με 
σύστημα αδρανούς αερίου. Ταχύτητες φόρτωσης και εκ- 
φόρτωσης.Συστήματα ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης 
και κενού. 

10. Η σημασία της αποτελεσματικής εκβολής των υπαρ¬ 
χόντων αερίων κατά την αδρανοποίηση των δεξαμενών. 
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Σχεδίαση και λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού, 
βαλβίδες πίεσης/κενού, βαλβίδες εξαερισμού υψηλήςτα- 
χύτητας. 

11. Σύγκριση της χρήσης μόνιμα ελεγχόμενης ατμό¬ 
σφαιρας και της χρήσης αδρανούς αερίου μόνο για ορι¬ 
σμένες εργασίες.Ενέργειες σε περίπτωση διακοπής λει¬ 
τουργίας του συστήματος. 

12. Θέματα που είναι ενδεχόμενα να δημιουργούν από 
την ηλεκτροστατική φόρτιση κατά τη φύση εισαγωγής α¬ 
δρανούς αερίου. 

13. Συντήρηση του συστήματος αδρανούς αερίου. 
Σημεία που παρουσιάζουν συνήθως περισσότερη φθορά 
και λόγοι που την προκαλούν. 

14. Πρακτική χρήση του συστήματος αδρανούς αερίου 
ώστε να εξασφαλίζεται μόνιμα ελεγχόμενη ατμόσφαιρα 
σε όλα τα στάδια φόρτωσης - εκφόρτωσης- ερματισμού- 
αφερματισμού και καθαρισμού. Εκκίνηση και παρακο¬ 
λούθηση της λειτουργίας του συστήματος αδρανούς αε¬ 
ρίου. Αρχική αδρανοποίηση Ανάπτυξη των μεθόδων αλ¬ 
λαγής ατμόσφαιρας με διάλυση και εκτόπιση. Διατήρηση 
αδρανούς ατμόσφαιρας. Διαδικασία φόρτωσης. 
Διατήρηση της πίεσης κατά τη διάρκεια του ταξειδιού. 
Διαδικασία εκφόρτωσης και πλύσης με αργό πετρέλαιο. 
Ερματισμός. Η εκκαθάριση των αερίων υδρογονανθρά¬ 
κων με αδρανές αέρια(ΡυΒΟΙΝΘ). Ασφάλεια που παρέχει 
το αδρανές αέριο στο ταξείδι με ακάθαρτο έρμα. 
Διαδικασία πλυσίματος δεξαμενών εν πλω(από πλευράς 
αδρανούς αερίου) α) με νερό β) με αργό πετρέλαιο. 
Χρήση των ανεμιστήρων αδρανούς αερίου για την απαλ¬ 
λαγή της ατμόσφαιρας της δεξαμενής από αέριους υ¬ 
δρογονάνθρακες . 

Ε. Εξαρτισμός ασφάλειας και προστασία προσωπικού. 

1. Λειτουργία ρύθμιση και χρησιμοποίηση των μονίμων 
και φορητών οργάνων μέτρησης αερίων φορτίου και οξυ¬ 
γόνου. 

2. Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή με σωλήνα 
(ΑΙΒϋΝΕ Β.Α)Περιγραφή και χρήση. Αναπνευστική συ¬ 
σκευή διαφυγής-Περιγραφή και χρήση. Αναπνευστική 
συσκευή φίλτρου και μέτρα που πρέπει να παίρνονται κα¬ 
τά τη χρήση της. Συσκευή παροχής οξυγόνου και αναζω¬ 
ογόνηση- Περιγραφή και χρήση. Εξοπλισμός διάσωσης. 
Προστατευτικά ρούχα και εξαρτήματα. 

3. Εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαϊάς.Περιγραφή φορη¬ 
τών συσκευών και μονίμων εγκαταστάσεων κατάθεσης 
πυρκάίάς στο πλοίο και στη προβλήτα. 

4. Τύποι εγκεκριμένων ηλεκτρικών εξοπλισμών ασφαλεί¬ 
ας. Προϋποθέσεις έγκρισης. 

ΣΤ Κανονισμοί και κώδικες ασφαλούς πρακτικής. 

Διατάξεις των σχετικών εθνικών Κανονισμών και των διε¬ 
θνών συμβάσεων. Διεθνείς και εθνικοί κώδικες. Το εγχει¬ 
ρίδιο ΙΜΟ για τη ρύπανση με πετρέλαιο.Σχετικοί Οδηγοί 
Ασφάλειας Δεξαμενοπλοίων, όπως π.χ. του Ι05/00ΙΜΡ 
ΊΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ. 3ΑΡΕΤΥ ΘΙΙΙΟΕ ΡΟΒ ΟΙ1_ ΤΑΝΚΕΒ3 
ΑΝΘ ΤΕΒΜΙΝΑΙ.3”. Και του 103 “ΟυίϋΕΤΟ ΗΕϋΟΟΡΤΕΒ/ 
3ΗΙΡ ΟΡΕΒΑΤΙΟΝ”. Κανονισμοί λιμένος/εγκατάστασης 
ξηράς/πλοίου. 

Ζ. Σχεδίαση πλοίου και εξοπλισμός των δεξαμενοπλοίων 
και των μικτών πλοίων 

1. Γενική σχεδίαση πλοίου από πλευράς ασφάλειας. 
Επικύνδυνες και ασφαλείς ζώνες. 

2. Διευθετήσεις σωλήνων,άντλησης,δεξαμενών κατα¬ 
στρώματος. Τύποι αντλιών φορτίου και εφαρμογές τους 
στα διάφορα φορτία. Τύποι επιστομίων συνδέσεων. Είδη 


παρεμβασμάτων.λειτουργία και συντήρησή τους. Υδραυ¬ 
λικά συστήματα χειρισμού και επιστομίων. 

Περιγραφή συστήματος. Κατάλληλοι συντελεστές α¬ 
σφάλειας απαραίτητος έλεγχος και συντήρηση. 
Συστήματα πλυσίματος των δεξαμενών, απαλλαγής από 
τα επικίνδυνα αέρια και αδρανοποίσης.Συστήματα εξαε- 
ρισμού των δεξαμενών φορτίου και σήματα συναγερμού. 
Συστήματα θέρμανσης φορτίου. Συντελεστές ασφαλείας 
των ηλεκτρικών συστημάτων συστήματος αερισμού των 
διαμερισμάτων ενδιαίτησης. 3. Ηλεκτρονικοί υπολογι¬ 
στές κοπώσεων πλοίου. Διαδικασία ελέγχου τους με τη 
χρησιμοποίηση του κατάλληλου εγχειριδίου. 

Η. Επιχειρησιακή πρακτική σ’όλες τις φάσεις εκμετάλ¬ 
λευσης του πετρελαιοφόρου δεξαμενοπλοίου. 

1. Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα.Προγραμματισμός διαδικασιών 
φόρτωσης και εκφόρτωσης. Υπολογισμοί φορτίου. 
Κατάλογοι ελέγχου ασφαλείας (0ΗΕ0Κ1.Ι3Τ). Σημασία 
της κατάλληλης επίβλεψης του προσωπικού. Διαδικασία 
φόρτωσης και εκφόρτωσης. Διαχωρισμός φορτίων. 
Αλλαγή φορτίων. Δειγματοληψία φορτίου. Θέρμανση 
φορτίου. Πλύσιμο δεξαμενών. Απαλλαγή από τα επικίν¬ 
δυνα αέρια (ΘΑ5 ΡΒΕΕΙΝΘ). Πλύσιμο με αργό πετρέλαιο. 
Ερματισμός και αφερματισμός. 

Λειτουργία συστημάτων αερισμού. 

2. Μικτά πλοία. Ημιπλήρεις δεξαμενές. Απώλεια ευστά¬ 
θειας και ανατάραξη πετρελαίου. Μεταφορά καταλοίπων 
κατά τη μεταφορά ξηρού φορτίου. Σήρραγγες γραμμών 
και φορτίου. Κενοί χώροι (Ν/ΟΙϋ 3ΒΑ0Ε3). Ελεγχος των 
δεξαμενών κατά τη μεταφορά ξηρού φορτίου και αντί¬ 
στροφα. 

3. Ελεγχος πριν από την είσοδο σε αντλιοστάσια και κλει¬ 
στούς χώρους. Χρήση ανιχνευτή αερίων,ανλυτή οξυγό¬ 
νου και εξοπλισμού ασφάλειας. Συστήματα αερισμού α¬ 
ντλιοστασίων. Φροντίδα αερισμού σε κλειστούς χώρους. 

4. Γενικά μέτρα ασφάλειας. Ρυμούλκια έκτακτης ανά¬ 
γκης. Σκάλα επιβίβασης, φωτισμός απαγορεύσεις επιβί¬ 
βασης. Πινακίδες. Παραβολή σκαφών. Επιτήρηση κάβων. 
Αυτόματα βαρούλκα. 

5. Επιχειρησιακή πρακτική κατά την παραμονή του πλοί¬ 
ου στις εγκαταστάσεις ξηράς. Ακολουθούμενη πρακτική 
ασφαλείας. Προσχεδίαση χειρισμών φορτίου. Πληροφο¬ 
ρίες πριν την άφιξη του πλοίου . Αφιξη και αναχώρηση από 
το λιμάνι. Πρόσδεση. Συστήματα μεταγγίσεως. Κατάλο¬ 
γοι ελέγχου ασφαλείας. Σύνδεσμος μεταξύ πλοίου/ ξη¬ 
ράς. Επικοινωνία. Χειρισμοί φορτίου. Αποφυγή ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας και έλεγχος διαφυγής αερίων. 

6. Χειρισμοί μετάγγισης μεταξύ πλοίων. Οδηγός μετάγ¬ 
γισης (πετρελαιοειδών) μεταξύ πλοίων του Διεθνούς 
Ναυτικού Επιμελητηρίου. Επικοινωνία μεταξύ των πλοί¬ 
ων. 

Θ. Επισκευή και συντήρηση. 

Προφυλάξεις που λαμβάνονται πριν και στη διάρκεια ερ¬ 
γασιών επισκευής και συντήρησης συστημάτων άντλη¬ 
σης σωληνώσεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συ¬ 
στημάτων ελέγχου,Απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την 
εκτέλεση θερμικής εργασίας (ΗΟΤ1Λ/0ΒΚ) .Ελεγχος θερ¬ 
μικών εργασιών. Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυ¬ 
να αέρια (ΘΑ8 ΕΒΕΕ ΘΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ). Χώρος ασφαλής για 
να εισέλθει άνθρωπος και χώρος ασφαλής για θερμική 
εργασία. 

I. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

1. Προσχεδίαση- σκοπός και λόγοι που την επιβάλουν. 

2. Οργάνωση- Κέντρο διεύθυνσης επιχειρήσεων. 
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Ομοχειρία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στο κατά¬ 
στρωμα. Εφεδρική ομοχειρίοοαντιμετώπισης έκτακτης α¬ 
νάγκης στο κατάστρωμα.Ομοχειρία αντιμετώπισης έκτα¬ 
κτης ανάγκης στο μηχανοστάσιο. 

3. Πρώτες ενέργειες; Γενικός συναγερμός.Ελεγχος 
πληρώματος. Σημεία συγκέντρωσης του πληρώματος. 

4. Σχέδια και διαδικασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών. Εκτακτη ανάγκη διακοπής χειρισμών φορτί¬ 
ου. Κλείσιμο των επιστομίων φορτίου. Κίνδυνοι απάτη δη¬ 
μιουργία υδραυλικής σφύρας στις σωληνώσεις. Βλάβη 
των συστημάτων εργασιώ^ φορτίου.. .Πυρκαίά. 
Προσάραξη. Διαρροή νερού σε διάφορους χώρους του 
πλοίου, «τπερχείλιση φορτίου. Εκβολή φορτίου στη θά¬ 
λασσα. Διαρροή φορτίου μέσα στις δεξαμενές ή τους,κε- 
νούς χώρους(νθΙϋ 5ΡΑ0Ε5). Διάρρηξη μάνικας ή σωλή¬ 
να με αποτέλεσμα διαρροή φορτίου. Επικίνδι&η συγκέτ 
ντρώση τοξικών ή εύφλεκτων αερίων στο πλοίο*Διαρροή 
από επιστόμια θάλασσας.' 

5. Ατύχημα σε μέλος ή μέλη του πληρώματος.Πρώτες 
βοήθειες και αναζωογόνηση.Τεχνικές διάσωσης. 

6. Κατάσβεσή πυρκαϊάς. Εξειδικευμένες μέθοδοι κατά¬ 

σβεσης της πυρκαϊάς στα δεξαμενόπλοια και στη γύρω 
περιοχή τους. , » 

7. Συντονισμός με τη ξη’ρά.Προσυμφωνία τρόπων επι¬ 
κοινωνίας και σημάτων. Προσυνεννόηση για τη συντονι-, 
σμένη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Φάκελλος 
πληροφοριών για χρήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

ΙΑ. Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. 

1. Ρύπανση της θάλασσας από πετρελαιοειδή. 
Επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους και στη θάλασσα 
πανίδα και χλωρίδα η ρύπανσή της'θάλασσας από πετρε¬ 
λαιοειδή. Επίδραση της διαλυτότητας και του ειδικού βά¬ 
ρους ενός πετρελαιοειδούς στη ρύπανσηη που προκαλεί. 
Επίδραση τάσης ατμών και των ατμοσφαιρικών συνθηκών. 

2. Προφυλακτικά μέτρα στη διάρκεια χειρισμών φορτί¬ 
ου,έρματος ή καυσίμων. Γενικά μέτρα. Ειδικά μέτρα επι¬ 
βαλλόμενα από τις τοπικές αρχές, καθήκοντα Αξ/κού φυ¬ 
λακής σέ περίπτωση ρύπανσης. 

3. Η Διεθνής Σύμβαση για αποφυγή της ρύπανσης της 
θάλασσας από τα πλοία (ΜΑΠΡΟΕ). 1973). Ορισμοί. 
Εφαρμογή της ΔΣ ΜΑΗΡΟΙ 1973, ΜΑΗΡΟΙ ΡΗΟΤΟΟΟΙ· 
1978. Διεθνές πιστοποιητικό αποφυυγής ρύπάνσης από 
πετρελαιοειδή. Εκδοση και διάρκεια ισχύος. Περιπτώσεις 
πουεπιτρέπεται η απόρριψη πετρελαιοειδούς ή μίγματος 
^ερού και πετρελαιοειδούς στην θάλασσα. Διαχωριστή- 
ρες πετρελαίου - νερού. Σύστημα παρακολούθησης και 
ελέγχου της ποσότητας πετρελαιοειδούς που περιέχεται 
στο απορριπτόμενο έρμα. Υπολογισμός της ταχύτητας α¬ 
πόρριψης μείγματος νερού και πετρελαιοειδούς ανάλογα 
με τη ταχύτητα του πλοίου και τη περιεκτικότητα του μείγ¬ 
ματος σε πετρελαιοειδές. Διεθνής Σύμβαση για τη δημι¬ 
ουργία Διεθνούς Κεφαλαίου για ζημιές από ρύπανση σε 
πετρέλαιο και Διεθνής Σύμβαση^ιατην αστική ευθύνη για 
ζημιές από την ρύπανση με πετρέλαιο. 

Πιστοποιητικά ΤΟΝ/ΑΕΟΡ, ΟΡΙ8ΤΑΕ- Εκδοση και διάρ¬ 
κεια ισχύος. Ενέργειες πλοιάρχου σε περίπτωση ρύπαν¬ 
σης της θάλασσας με πετρέλαιο από το πλοίο του. 4. 
Κατάλοιπα. Δεξαμενές καταλοίπων. Διαχωρισμός πετρε- 
λαίουνερού. Εξακρίβωση διαχωριστικής επιφάνειας νε¬ 
ρού/πετρελαίου. Μέτρα κατά την εξάντληση νερού από 
τις δεξαμενές καταλοίπων. Διάθεση καταλοίπων 
Φόρτωση επί των καταλοίπων. 

5. Βιβλία πετρελαίου δεξαμενοπλοίου. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Διάρκεια σπουδών:8 εργάσιμες ημέρες. 

Προϋποθέσεις εγγραφής: 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία 
σε δεξαμενόπλοιο οποιουδήποτε είδους.- Αφορά 
Πλοιάρχους* και Μηχανικούς πάσης τάξης. Αριθμός 
σπουδαστών: Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: Μέχρι 5. 
Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 5 δι¬ 
δακτικές ώρες υποχρεούται σ’ επαναφοίτηση. 

Εξετάσεις: Γραπτές διάρκειας 60 λεπΐων. Δίνονται 40 ε¬ 
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχημένος θεωρείται 
ο·σπουδαστής που θ’ απαντήσει σωστά σε 28 τουλάχι¬ 
στον ερωτήσεις. Σε περίπτωσηη αποτυχίας ο σπουδα¬ 
στής είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήση. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Α. Εισαγωγή 

Γενικά για τα χημικάα προϊόντα και τη μεταφορά τους με 
δεξαμενόπλοια. 

Β. Φυσικές ιδιότητες χημικών προϊόντων. 

1. Υγρή κατάσταση.Ιξώδες,πυκνότητα και σχετική πυ¬ 
κνότητα, ειδικό βάρος. Σχέση θερμοκρασίας και ειδικού 
βάρους,συντελεστής διαστολής. ΓΤτητικότητα,^τάση κο¬ 
ρεσμένων ατμών και θερμοκρασίας. Σημείο βρασμού, ε¬ 
πίδραση τήί; πίεσης στο σημείο βρασμού.Τάση ατμών κα¬ 
τά ΒΕΙϋ-χρησιμότητά της. Λανθάνουσα θερμότητα και ε-^ 
ξάτμιση. 

2. Αέρια κατάσταση. Πυκνότητα και σχετική πυκνότητα 
αερίων, λυρικές πιέσεις (Νόμος του ΩΑΙΤΟΝ). Διάχυση. 
Διάδοση των αερίων. 3. (Ιτυτικότητα. Τρίγωνο της φω¬ 
τιάς. Ανώτερα και κατώτερα ευφλεκτικότητας. Σημείο α¬ 
νάφλεξης. Θερμοκρασίες αυτανάφλεξης. Η φωτιά σαν 
χημική αντίδραση. 

4. Ροή των υγρών. Νόμος του ΒΕΡΝΙΙϋ-Ι. Υδραυλική 
σφύρα, μέγιστη 9 επιτρεπόμενη ταχύτητα ροής κατά τη 
φόρτωση καιεκφόρτωση. 

Γ. Χημικές ιδιότητες χημικών προϊόντων. 

1. Στοιχεία. Ατομα, ορμή ατόμου ατομικό βάρος, περιο¬ 
δικό σύστημα στοιχείων. 

2. Χημικές ενώσεις.Μόρια,χημικοί δεσμοί,σθένος,μο¬ 
ριακό βάρος, γραμμομόριο. 3. Χημικές αντιδράσεις. 
Χημική αντίδραση,καταλύτες,ενδόθερμη και εξώθερμη 
αντίδραση. Οξείδωση. Χημικές αντιδράσεις του φορτίου 
με ατμοσφαιρικό αέρα νερό και διρφορα άλλα χημικά. 

4. Οργανική χημεία. Ακυκλοι κορεσμένοι υδρογονάθρα- 
κες (Αλκάνια). Ακυκλοι Ακόρεστοι υδρογονάθρακες (αλ¬ 
κένια, αλκαδένια). Αρωματικοί υδρογονάθρακες. 5. 
Ανόργανη χημεία.Οξέα,βάσεις,άλατα.Ουδετεροποίηση- 
Ενεργός οξύτητα ΡΗ. Οξείδωση, αναγωγή. 

Δ. Κίνδυνοι 

1. Κίνδυνοι έκρηξης ευφλεκτικότητας.Ορια ευφλεκτικό¬ 
τητας. Πηγές ανάφλεξης και αντίστοιχα μέτρα ασφάλει¬ 
ας. Επεξήγηση της δημιουργίας του στατικού ηλεκτρι¬ 
σμού. Επεξήγηση του φαινομένου της έκρηξης. 

2. Τοξικότητα.Ασφαλές όριοτοξικότητας.Οξείες και 
χρόνιες επιδράσεις της τοξικότητας.Διάφοροι τύποι δη¬ 
λητηριάσεων. (Επαφή με το δέρμα Εισπνοή- Κατάποση- 
Επαφή μετά μάτια). Ανεπάρκεια οξυγόνου-Χρήση ιατρι¬ 
κού οδηγού παροχής πρώτων βοηθειών σε περίπτωση α¬ 
τυχημάτων από επικίνδυνα φορτία. Φαρμακείο πλοίου. 

3. Κίνδυνοι για το περιβάλλον. Επιπτώσεις που έχει 
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στους ανθρώπους και στη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα 
η ρύπανση της θάλασσας από χημικά. Επίδραση του ειδι¬ 
κού βάρους και της διαλυτότητας. Κίνδυνοι από το μετα¬ 
τοπιζόμενο νέφος αερίων. Επίδραση της τάσης ατμών και 
ατμοσφαιρικών συνθηκών. 

4. Κίνδυνοι χημικών αντιδράσεων. Αυτοαντίδραση- 
Πολυμερισμός. Επιδράσεις της θερμοκρασίας. Ξένες ύ¬ 
λες σαν καταλύτες. Αντιδράσεις του φορτίου με το νερό 
τον αέρα και άλλα διάφορα χημικά. 

5. Κίνδυνοι διάβρωσης. Βλάβες στον άνθρωπο. 
Προσβολή των υλικών κατασκευής των δεξαμενών. 
Επιδράσεις της περιεκτικότητας του φορτίου σε διαφο¬ 
ρετικές ουσίες. Δημιουργία υδρογόνου. 

Ε. Ελεγχος κινδύνων. 

1. Αδρανοποίηση των δεξαμενών.Συστήματα αδρανούς 
αερίου ή αζώτου Γενικές αρχές συστημάτων αδρανούς α¬ 
ερίου και αζώτου. Γεννήτριες αδρανούς αερίου. Σύνθεση 
αδρανούς αερίου. Γενική περιγραφή συστήματος αδρα¬ 
νούς αερίου. Μόνιμοι και φορητοί μετρητές οξυγόνου. 
Χειρισμοί συστήματος αδρανούς αερίου. 

2. Ελεγχος της ατμόσφαιρας των δεξαμενών χωρίς τη 
χρήσιμο ποίηση συστημάτων αδρανούς αερίου ή αζώτου. 
• - Αρχές των διαθεσίμων μεθόδων. 

- Απαιτούμενοι ανιχνευτές αερίων γιατον έλεγχο και κα¬ 
ταγραφή της ατμόσφαιρας των δεξαμενών.' 

3. Μέσα για την απομάκρυνση της υγρασίας: 

4. Μέτρα προς αποφυγή δημιουργίας στατικού ηλεκτρι¬ 
σμού. 

5. Κατάκλιση της δεξαμενής, που περιέχει χημικό, με νε¬ 
ρό, για τήν απομάκρυνσή της από τον αέρα. 

6. Συμβιβασιμότητα μεταξύ τωί^ημικών προϊόντων. 

Διαχωρισμός ασυμβίβαστων χημικών για αποφυγή χημι¬ 
κής αντίδρασης. 

7. Η σπόυδάιότητα της συμβιβασιμότητας των υλικών 
κατασκευής των δεξαμενών με τα διάφορα χημικά προϊό¬ 
ντα, για την αποφυγή διάβρωσης. Χρησιμοποίηση ειδικών 
ανασχετικών διάβρωσης. 

8. Πολυμερισμός. Ανάσχεση πολυμερισμού με ειδικά α- 
νασχετικά 

(ΙΝΗΙΒΙΤΟΠ5). 

ΣΤ. Εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίατου προσωπι¬ 
κού. 

1. Λειτουργία και ρύθμιση των οργάνων μέτρησης της 
ευφλεκτικότητας και του οξυγόνου. 

2. Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας.Προστατευτικές 
στολές και εξοπλισμός τους. Αναπνευστικές συσκευές ε¬ 
γκεκριμένου τύπου. Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής. 
Εξοπλισμός διάσωσης και αναζοωγόνησης. 

3. Εξοπλισμός καταπολέμησης φωτιάς. 

Ζ. Κανονισμοί ασφαλείας και κώδικες ασφαλούς πρακτι¬ 
κής. 

1. Εξοικείωση με τον κώδικα ΙΜΟ για την κατασκευή κι ε¬ 
ξοπλισμό των πλοίων μεταφορά χημικών προϊόντων. 

2. Τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς κώδικες και κανονισμοί. 
Κανονισμοί ρύπανσης. Οδηγός ασφάλειας πλοίων μετα¬ 
φοράς χημικών του Δ.Ε. (Ι.Ο.3.). 

Η. Σχεδίαση και εξοπλισμός δεξαμενοπλοίων μεταφο¬ 
ράς χημικών προϊόντων 1. Συνοπτική περιγραφή ενός δε¬ 
ξαμενοπλοίου μεταφοράανημικών προϊόντων 

2. Σωληνώσεις, αντλίες,κατασκευή δεξαμενών, επιχρί¬ 
σματα δεξαμενών, έλεγχος υπερχείλησης. 

3. Τύποι αντλιών φορτίου και η χρησιμοποίησή τους για 
εκφόρτωση διαφόρων τύπων φορτίου. 


4. Συστήματα πλύσης των δεξαμενών και απαλλαγής 
τους από τα επικίνδυνα αέρια (ΘΑ8 ΡΗΕΕ). 

5. Εξαερισμός δεξαμενών φορτίου και εξαερισμός χώ¬ 
ρου ενδιαίτησης. 

6. Αεροφράκτες. 

7. Διάφορα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης 
της στάθμης του φορτίου. 

8. Συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας των δεξαμε¬ 
νών. 

9. Συντελεστές ασφαλείας των ηλεκτρικών συστημά¬ 
των. 

Θ. Επιχειρισιακή πρακτική σ’όλες τις φάσεις εκμετάλ¬ 
λευσης του Δ/Ξ μεταφοράς χημικών. 

1. Υπολογισμός φορτίου. 

■ 2. Προγραμματισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

3. Διάφορα σχέδια φόρτωσης χημικών ασυμβίβαστων 
μεταξύ τους ή και ασυμβίβαστων με το επίχρισμα των δε¬ 
ξαμενών. 

4. Διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

5. Κατάλογοι ελέγχου ασφαλείας. 

6. Χρησιμοποίηση του εξοπλισμού ελέγχου και κατα¬ 
γραφής. 

7. Πλύση των δεξαμενών (σωστή χρήση των μέσων α¬ 
πορρόφησης και αφύγρανσης και των χημικών καθαρι¬ 
σμού). 

8. Διατήρηση των δεξαμενώναδρανοποιημένων.. 

9. Ελεγχος για την είσοδο σε αντλιοστάσια και άλλους 
κλειστούς χώρους. 

10. Χρησιμοποίηση του εξοπλισμού ανίχνευσης και α¬ 
σφάλειας. 

,11. Απόρριψη ακαθαρσιών και αποπλυμάτων. 

12. Θέρμανση και ψύξη φορτίου. 

13. Δειγματοληψία και έλεγχος φορτίου. 

I. Συντήρηση και επισκευές. 

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν και στη 
διάρκεια εργασιών επισκευής και συντήρησης συστημά¬ 
των άντλησης, σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
και συστημάτων ελέγχου. 

ΙΑ. Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

1. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

2. Αμεση διακοπή των χειρισμών φορτοεκφόρτωσης. 

3. Σύνδεσμος μεταξύ πλοίου-ξηράς και μεταξύ πλοίων. 

4. Ενέργειες σε περίπτωση ανωμαλίας στους χειρι¬ 
σμούς φορτίου. 

5. Καταπολέμιση της φωτιάς στα Δ/Ξ μεταφοράς χημι¬ 
κών. 

6. Ενέργειες σε περίπτωση έκρηξης 

7. Ενέργειες σε περίπτωση σύγκρουσης,προσάραξης ή 
διαρροής φορτίου 

8. Διαδικασίες παροχής πρώτων βοηθειών 

9. Χρησιμοποίηση του εξοπλισμού αναζοωγόνησης και 
απολύμανσης 

10. Χρησιμοποίηση των αναπνευστικών συσκευών 

11. Διάσωση από κλειστούς χώρους. 

12. Ενέργειες σε περίπτωση χημικής αντίδρασης ή πο- 
λυμερισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ .. 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ 

Διάρκεια σπουδών: 10 εργάσιμες ημέρες. 

Προϋποθέσεις εγγραφής: 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία 
σε δεξαμενόπλοια οποιουδήποτε είδους. Αφορά 
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Πλοιάρχους και Μηχανικούς πάσης τάξης. 

Αριθμός σπουδαστών: Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: Μέχρι 6. 
Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 6 δι¬ 
δακτικές ώρες υποχρεώνεται σ’ επαναιροίτηση. 

. Εξετάσεις: Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίνονται 40 ε¬ 
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχημένος θεωρείται 
ο σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 28 τουλάχι¬ 
στον ερωτήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής 
είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

Α. Φυσικές Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγροποιημέ¬ 
νων αερίων και των ατμών τους. 

1. Υγρή κατάσταση.Ιξώδες πυκνότητα και σχετική πυ¬ 
κνότητα, ειδικό βάρος. Σχέση θερμοκρασίας και ειδικού 
βάρους, συντελεστής διαστολής. Πτητικότητα-Τάση κο¬ 
ρεσμένων ατμών. Σχέση τάσης κορεσμένων ατμών και 
θερμοκρασίας. Σημεία βρασμού-επίδραση της πίεσης 
στο σημείο βρασμού. 

Τάση ατμών κατά ΒΕΙϋ. Χρησιμότητα της.Λανθάνουσα 
θερμότητα και εξάτμιση. Κρίσιμη θερμοκρασία. 2. Αέρια 
κατάσταση. Πυκνότητα αερίων. Τρόπος και μονάδες μέ¬ 
τρησης πίεσης. Νόμοι των ιδανικών αερίων. Νόμος των 
μερικών πιέσεων(Νόμος του ΟΑΙΤΟΝ) και συνέπειες του. 
Διάχυση και ανάμιξη των αερίων. Συμπίεση αερίων. 
Υγροποίηση" αερίων. Σημείο δρόσου. Ψήξη αερίων. 
Συμβιβασιμότητα αερίων. Κατανόηση του τρόπου παρο¬ 
χής πληροφοριών σε πίνακες και διαγράμματα. Σχετικοί 
υπολογισμοί. Επεξήγηση των διαγραμμάτων ΜΟΕΕΙΕΠ. 

3. Ευφλεκτικότητα.Η φωτιά σαν χημική αντίδραση. 
Τρίγωνο της φωτιάς. Ανώτερο και κατώτερο όριο ευφλε- 
κτικότητας. Εύφλεκτο μίγμα. Σημείο ανάφλεξης. 
Πρακτική σημασία της σχέσης σημείου ανάφλεξης και ο¬ 
ρίων ευφλεκτικότητας. Ταχύτητα μετάδοσης της φλόγας. 
Πρακτική σημασίατης.Φαινόμενο της έκρηξης. 

4. Ροή των υγρών. Επεξήγηση των εννοιών πίεση, κενό, 
αναρόφηση, ροή και στήλη. Νόμος του ΒΕΒΝϋίϋ. 
Υδραυλική σφύρα. Παράγοντες που επηρεάζουν τα απο¬ 
τελέσματα της υδραυλικής σφύρας. Μέσιστη επιτρπόμε- 
νη ταχύτητα φόρτωσης για την αποφυγή ζημιών από ξαφ¬ 
νική διακοπή της ροής. 

Β. Χημικές ιδιότητες των υγροποιημένων αερίων και των 
ατμών τους. 

1. Στοιχεία. Ατομο. Δομή του ατόμου. Ατομικό βάρος. 
Περιοδικό σύστημα των στοιχείων. 

2. Χημικές ενώσεις. Μόρια. Χημικοί δεσμοί-σθένος. 
Μοριακό βάρος - γραμμομόριο. 

3. Χημικές αντιδράσεις. Πολυμερισμός. Καταλύτες. 
Ανασχετικά χημικών αντιδράσεων (ΙΝΗΙΒΙΤΟΗ5). 
Αρωματικές ουσίες (νϋνΡΙΙ8ΕΡ18). Ενδόθερμη και εξώ¬ 
θερμη αντίδραση Οξείδωση. 

4. Οργανική χημεία. Ακυκλου κορεσμένοι υδρογονάθρα- 
κες (Αλκάνια). Ακυκλοι ακόρεστοι υδρογονάθρακες -Με 
διπλό δεσμό (Αλκένια)- Με τριπλό δεσμό (Αλκαδιένιο). 
Αρωματικοί υδρογονάνθρακες. 5. Διαλύματα και ιδιότητές 
τους. Διαλυτότητα των αερίων στα υγρά. Αναμικτικότητα 
μεταξύ υγρών και επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας. 
Πυκνότητα διαλυμάτων και εξάρτιση της από τη θερμο¬ 
κρασία και τη περιεκτικότητα σε διαλυμένες ουσίες. 
Επίδραση των διαλυμένων ουσιών στα σημεία τήξης και 
βρασμού του διαλύματος. Ενυδρες ουσίες (ΗΥϋΗΑΤΕδ) 
σχηματισμός και διάλυση. Υγροσκοπικότη-τα. Αφαίρεση 
της υγρασίας από την ατμόσφαιρα των δεξαμενών. 


6. Υγροποιημένα αέρια που μεταφέρονται σε υγραεριο¬ 
φόρα πλοία. 

Γ. Κίνδυνοι υγείας 

1. Τοξικότητα. Τρόποι με τους οποίους τα υγροποιημένα 
αέρια και οι ατμοί τους μπορεί να είναι τοξικά. Τοξικές ι¬ 
διότητες των ανασχετικών χημικής αντίδρασης 
(ΟΗΕΜΙΟΑΙ ΒΕΑΟΤΙΟΝ ΙΝΗΙΒΙΤΟΗδ) και των προϊόντων 
καύσης κατασκευαστικών υγροποιημένων αερίων. 
Οξείες και χρόνιες επιδράσεις της τοξικότητας. 
Δηυλητήρια που επηρεάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ερεθιστικά. Επεξήγηση της έννοιας του ασφαλούς ορίου 
τοξικότητας (ΤΙ_ν). 

2. Κίνδυνοι από επαφή. Κρυογονικής και τοξικές επιδρά¬ 
σεις στην επιδερμίδα. 

Εισπνοή. Κατάσταση. 

3. Ελλειψη οξυγόνου. 

4. Α Βοήθειες και χορήγηση αντίδοτων. Ιατρικός οδηγός 
Α Βοηθειών του ΙΜΟ για χρήση σε ατυχήματα από επικίν¬ 
δυνα εμπορεύματα. 

Δ. Κίνδυνοι ανάφλεξης και έκρηξης. 

1. Ατμόσφαιρα δεξαμενών φορτίου,διαχωριστικών φρε¬ 
ατίων ασφαλείας (ΟΟΡΡΕΠϋΑΜδ) διαμερισμάτων των 
συμπιεστών, κενών χώρων (νΟΙϋ 3ΡΑ0Ε3) και άλλων 
κλειστών χώρων. Δυνατότητα δημιουργίας εύφλεκτης α¬ 
τμόσφαιρας στο κατάστρωμα και στη περιοχή εγκατα¬ 
στάσεων ξηράς σε περίπτωση διαφυγής φορτίου. 

2. Πηγές ανάφλεξης και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας. 
Ακάλυπτες φωτιές (κάπνισμα, σπίρτα, αναπτήρες κλπ). 
Περιορισμοί μαγειριού. Κίνδυνοι από τα χαρακτηριζόμε¬ 
να ως μη σπινθηροβόλα εργαλεία. Αλουμίνιο, Μαγνήσιο. 
Ανάδια καθοδικής προστασίας δεξαμενών. Αμμος αμμο¬ 
βολής. Ατομικές ηλεκτρικές συσκευές όπως ραδιόφωνα 
(τρανζίστορ) φακοί, υπολογιστές κλπ. Ηλεκτρικές συ¬ 
σκευές, ελεύθερα ηλεκτρικά καλώδια. Αυτόματη καύση. 
Σημαία της τάξης και της καθαριότητας. Αυτανάφλεξη. 
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης. Εμπειρική σχέση σημείου 
ανάφλεξης και θερμοκρασία αυτανάφλεξης- Πρακτική 
σημασία της. Κίνδυνοι από θερμές επιφάνειες. Στατικός 
ηλεκτρισμός- Γενικές αρχές. Καθοδική προστασία πλοίου 
και προβλήτας. Ηλεκτρικά ρεύματα μεταξύ πλοίου και ξη¬ 
ράς και μεταξύ δύο πλοίων. Η πρακτική της ηλεκτρικής 
σύνδεσης πλοίου και ξηράς. Μονωτική φλάτζα. 
Ηλεκτρικές θύελλες (αμμοθύελλες, κεραυνοί). Κίνδυνοι 
ηλεκτρικής εκκένωσης από ελικόπτερο. Ε. Χώροι φορτί¬ 
ου. 

Αρχές συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διά¬ 
σταση τωναερίων σε υγρή κατάσταση. Τύποι δεξαμενο¬ 
πλοίων υγραεριοφόρωνΕξέλιξη και περιοχές απασχόλη¬ 
σής τους. Κατασκευή δεξαμενών-Σχήμα, υλικά, επιχρί¬ 
σματα και μόνωση."Συμβιβασιμότητα” των υλικών 
κατασκευής συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών φορ¬ 
τίου, σωληνώσεων, επιστομίων και αντλιών. Κανόνες κα¬ 
τασκευής και επιθεωρήσεις. 

ΣΤ. Κανονισμοί και Κώδικες Ασφαλούς πρακτικής. 

Εξοικείωση με τους Κώδικες ΙΜΟ για την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό υγραεριοφόρων. Εξασφάλιση ευστάθειας. 
Δυνατότητες επιβίωσης. Πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ ΡΙΤΝΕ83. Τοπικοί, Εθνικοί κάι Διεθνείς 
Κανονισμοί. Οδηγός ασφάλειας δεξαμενοπλοίων (υγρο¬ 
ποιημένων αερίων) του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου 
(1.0.8.). Οδηγός χειρισμών ελικοπτέρου/πλοίου του 
Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (Ι.Ο.8.). Κανονισμοί λι¬ 
μανιού/εγκατάσταση ξηράς/πλοίου. 
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Ζ. Σύστημα χειρισμού φορτίου. 

1. Περιγραφή και γενική διάταξη δεξαμενοπλοίων υγρα- 
εριοφόρων. Δεξαμενές φορτίου.Κενοί χώροι (\/ΟΙΟ 
3ΡΑΟΕ5) Διαχωριστικά φρεάτια ασφαλείας 
(ΟΟΡΡΕΒϋΑΜδ). Διαμερίσματα συμπιεστών. Διαμερίσ¬ 
ματα κινητήρων - θάλαμος ελέγχου φορτίου (ΘΑΗΟΟ 
ΟΟΝΤΒΟβΗΟΟΜ). Αερισμός των θαλάμων ελέγχου φορ¬ 
τίου και διατάξεις αεροφρακτών (ΑΙΒΙΟΘΚ8). 
Καθαρισμός επικίνδυνων περιοχών. Τύποι εγκεκριμένων 
ασφαλών ηλεκτρικών εξοπλισμών. Προϋποθέσεις έγκρι¬ 
σης. Ειδική αναφορά στις καταδυόμενες ηλεκτρικές α¬ 
ντλίες φορτίου. Φλογοστεγείς και εξειδικευμένοι εξοπλι¬ 
σμοί ασφάλειας. 

2. Κύριοι τύποι αντλιών φορτίου (ϋΕΕΡννΕΕΕ ΡΙΙΜ8 και 
ακταδυόμενες). Ενισχυτική αντλία. Διατάξεις άντλησης. 
Συστήματα σωληνώσεων και επιστομίων. Συνδέσεις δια¬ 
στολής/ συστολής (ολισθείνουσες). Φίλτρα και τρυπητά 
αναρρόφησης. Δικτυωτά φλόγας (ΡΕΕΑΜΕ 3ΘΒΕΕΝ5). 
Επενεργητές (ΑΟΤϋΑΤΟΡδ). Συστήματα αερισμού. 
Εξατμιστές (\/ΑΡΟΒΙ3ΕΒ5). Θερμαντήρες. Συστήματα α¬ 
πόψυξης. 

3. Επανυγροποίηση και έλεγχος ατμοποίησης (ΒΟΙ1_- 
ΟΡΕΘΟΝΤΒΟΕ). 

Συστήματα απανυγροποίησης (απαιτήσεις εγκατάστα¬ 
σης, λειτουργίας της εγκατάστασης, βοηθητική λειτουρ¬ 
γία του συστήματος ΡΒΕΟΝ 22). Κύκλοι επανυγροποίηση 
αερίων (άμεσα συστήματα-απλής βαθμίδας και διαδοχι¬ 
κού τύπου (0Α30Α0Ε) έμμεσα συστήματα). Λειτουργία 
εγκατάστασης επανυγροποίησης. Αντλίες ατμού, συ¬ 
μπιεστές, ανακου-φιστικές συσκευές και συμπικνωτές. 
Ατμοποίηση υγροποιημένου φυσ. αερίου (ΙΝΘ). 
Χρησιμοποίηση ατμοποιημένων αερίων σαν καύσιμηύλη 
λεβητών και σχετικές συσκευές ασφαλείας. 

4. Συστήματα αδρανούς αερίου.Αδρανή αέρια,δίκτυα 
σωληνώσεων και συνήθεις συσκευές που χρησιμοποιού¬ 
νται. Συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και διανο¬ 
μής. Μονάδες καθαρισμού και εξοπλισμός αποξήρανσης. 
Λειτουργία, συντήρηση και έλεγχος του συστήματος. 

5. Οργανα. Συστήματα μέτρησης και στάθμης του φορ¬ 
τίου/με πλωτήρες μετρητές διαφοράς πίσεης, σωλήνες 
μόνιμους και ολισθαίνοντες συσκευές φυσαλλίδων αζώ¬ 
του (ΝΙΤΒΟΘΕΝ ΒϋΒΙΕΒ), υπερηχητικοί ή ραδιενέργεί 
μετρητές. Συστήματα συναγερμού στάθμης φορτίου και 
αυτόματου σταματήματος. Συστήματα ελέγχου θερμο¬ 
κρασίας και πίεσης. Ανιχνευτές αερίων. Συστήματα ελέγ¬ 
χου διοξειδίου του άνθρακος (002). Η. Επιχειρισιακή 
πρακτική σ’όλεςτις φάσεις εκμετάλευσης του υγραεριο- 
φόρου. 

1. Προετοιμασίες και ασφαλείς διαδικασίες φόρτωσης 
και εκφόρτωσης. Προσχεδίαση. Επικοινωνία στο πλοίο. 
Κατάλληλη επίβλεψη του προσωπικού. Κατάλογοι ελέγ¬ 
χου ασφαλείας. Διατήρηση του φορτίου σε υγρή κατά¬ 
σταση στη διάρκεια του ταξειδιού και στο λιμάνι. 
Διατήρηση στις δεξαμενές καταλλήλων συνθηκών για τη 
φόρτωση του επόμενου φορτίου κατά τη διάρκεια του τα- 
ξειδιού με έρμα. Διαχωρισμός φορτίων.Αλλαγή φορτίων. 
Δειγματοληψία φορτίου. Πλύσιμο δεξαμενών. Συστήμα¬ 
τα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας των δεξαμε¬ 
νών φορτίου (\Λ/ΑΒΜ ΘΡ και ΘΟΟΙΟΟ\Λ/Ν 3Υ5ΤΕΜ5). 
Αύξηση της θερμοκρασίας (\Λ/ΑΚΜ ΘΡ) των δεξαμενών 
και διαδικασίες απαλλαγής των δεξαμενών από τα επικίν¬ 
δυνα αέρια. Εκκαθάριση και αδρανοποίηση. Διαδικασίες 
μείωσης της θερμοκρασίας του συστήματος απαλλαγής 


από τα επικίνδυνα αέρια. Ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλει¬ 
ας. Ερματισμός και αφερματισμός. 

2. Ακολουθούμενη πρακτική ασφάλειας όταν το πλοίο 
βρίσκεται σε εγκατάσταση ξηράς. Προσχεδίαση χειρι¬ 
σμών φορτίου. Πληροφορίες πριν απάτην άφιξη του πλοί¬ 
ου. Αφιξη και αναχώρηση από το λιμάνι. Πρόσδεση. 
Συστήματα μετάγγιση. Κατάλογοι ελέγχου ασφάλειας. 
Σύνδεσμος μεταξύ πλοίου/ ξηράς. Επικοινωνίες. 
Χειρισμοί φορτίου. Αποφυγή ρύπανσης και έλεγχος δια¬ 
φυγής ατμών. 

3. Μετάγγιση μεταξύ πλοίου. Οδηγός μετάγγισης(υγρο- 
ποιη- μένων αερίων) μεταξύ πλοίων του Διεθνούς 
Ναυτικού Επιμελητηρίου. Επικοινωνία μεταξύ πλοίων. 

Θ. Ασφαλής πρακτική και εξοπλισμός ασφάλειας πλοίου. 

1. Ασφαλής πρακτική.Πίνακες προειδοποίησης κινδύ¬ 
νου. Πίνακες παροχής στοιχείων που αφορούν το φορτίο. 
Μέτρα που παίρνονται για την είσοδο σε κλειστούς χώ¬ 
ρους. Μέτρα που παίρονονται πριν και στη διάρκεια επι¬ 
σκευής και συντήρησης των συστημάτων φορτίου και 

ελέγχου ασφάλειας. Επιθεώρηση για εντοπισμό τυχόν 
"παγωμένων σημείων” (ΟΟΕϋ 5ΡΟΤ5). Επίβλεψη προσω¬ 
πικού κατά την εκτέλεση χειρισμών που περικλύουν κιν¬ 
δύνους. 

2. Λειτουργία, ρύθμιση και χρήση των μόνιμων και φο¬ 
ρητών οργάνων μέτρησης αερίων φορτίου και οξυγόνου. 

3. Εξοπλισμός ασφάλειας προσωπικού. Αυτόνομη ανα¬ 
πνευστική συσκευή και αναπνευστική συσκευή με σωλή¬ 
να. (ΑΙΒΙΙΝΕ Θ.Α.)Περιγραφή και χρήση.Αναπνευστική 
συσκευή διαφυγής.- Περιγραφή και χρήση. Αναπνευστι¬ 
κή συσκευή φίλτρου και μέτρα που πρέπει να παίρνονται 
κατά τη χρήση της. Συσκευή παροχής οξυγόνου για ανα¬ 
ζωογόνηση. Περιγραφή και χρήση. Εξοπλισμός διάσω¬ 
σης. Προστατευτικά ρούχα και εξαρτήματα. 

4. Εξοπλισμός κατάσβεσηςπυρκάίάς.Περιγραφή φορη¬ 
τών συσκευών και μονίμων εγκαταστάσεων κατάσβεσης 
πυρκάίάς στο πλοίο και στον προβλήτα. 

5. Τύποι εγκεκριμένων ηλεκτρικών εξοπλισμών ασφαλεί¬ 
ας. Προϋποθέσεις έγκρισης. 

I. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

1. Προσχεδίαση -σκοπός και λόγοι που την επιβάλλουν. 

2. Οργάνωση.Κέντρο διεύθυνσης επιχειρήσεων. 
Ομοχειρία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στο κατά¬ 
στρωμα. Εφεδρική ομοχειρία αντιμετώπισης έκτακτης α¬ 
νάγκης στο κατάστρωμα. Ομοχειρία αντιμετώπισης έκτα¬ 
κτης ανάγκης στο μηχανοστάσιο. 

3. Πρώτες ενέργειες. Γενικός συναγερμός. Ελεγχος 
πληρώματος. Σημείο συγκέντρωσης. Σχέδιο για την αντι- 
μετώπσιη εκτάκτων αναγκών. 4. Εκτακτη ανάγκη διακο¬ 
πής χειρισμών φορτίου. Κλείσιμο των επιστομίων φορτίου 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κίνδυνοι από τηη δημι¬ 
ουργία υδραυλικής σφύρας στις σωληνώσεις. Βλάβη των 
συστημάτων εργασιών, εργασία φορτίου. Πυρκαίά. 
Σύγκρουση. Προσάραξη. Εκβολή φορτίου. Διαρροή νε¬ 
ρού σε διάφορους χώρους του πλοίου ή τους κενούς χώ¬ 
ρους."Παγωμένα σημεία” (001Τ3 3Ρ0Τ8). Διαρροή φορ¬ 
τίου μέσα στις δεξαμενές ή τους κενούς χώρους (νΟΙϋ 
5ΡΑ0Ε3). Επικίνδυνη συγκέντρωσητοξικών ή εύφλεκτων 
αερίων στο πλοίο. 

5. Ατύχημα σε μέλος ή μέλη του πληρώματος.Πρώτες 
βοήθειες και αναζωογόνηση. Τεχνικές διάσωσης. 

6. Κατάσβεση πυρκάίάς σε υγραεριοφόρα. Εξειδικευ- 
μένες μέθοδοι κατάσβεσης πυρκάίάς στα υγραεριοφόρα 
και στη γύρω περιοχή τους. 
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7. Συντονισμός με τη ξηρά. Προσυμφωνία τρόπων επι¬ 
κοινωνίας και σημάτων. Προσυνεννόηση για τη συντονι¬ 
σμένη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Φάκελλος 
πληροφοριών για χρήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 
ΙΑ. Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. 

Επιπτώσεις που έχει στους ανθρώπους και στη θάλασσα 
πανίδα και χλωρίδα η ρύπανση της θάλασσας από τα με- 
ταφερόμενα φορτία. Επίδραση της διάλυτότητας και του 
ειδικού βάρους του φορτίου στη ρύπανση που προκαλεί. 
Κίνδυνοι από παρασυρόμενο νέφος αερίων. Εκβολή 
κρυογόνων υγρών. Εθνικοί, Διεθνείς και τοπικοί κανονι¬ 
σμοί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ ΜΕ ΑΡΓΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

Διάρκεια σπουδών:3 εργάσιμες ημέρες 
Προϋποθέσεις εγγραφής: 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία 
σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο. Δίπλωμα Πλοιάρχου 
οποιοσδήποτε τάξης (Α, Β, Γ). Το τμήμα αυτό μπορούν να 
παρακολουθήσουν και μηχανικοί σαν ακροατές. 

Αριθμός σπουδαστών: Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξη. 
Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών.έχρι 2. Σπουδαστής 
που θα απουσιάσει περισσότερες από 2 διδακτικές ώρες 
υποχρεώνεται σ’ επαναφοίτηση. 

Εξετάσεις: Γραπτές διάρκειας 30 λεπτών. Δίνονται 20 ε¬ 
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχημένος θεωρείται 
ο σπουδαστής που θα απαντήσει σε 14 τουλάχιστον ερω¬ 
τήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής είναι υ¬ 
ποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

1. Τα χαρακτηριστικά που έχει το εργό πετρέλαιο σαν υ¬ 
γρό καθαρισμού και οι διαφορές του από το νερό. Λόγοι 
χρησιμοποίησης του συστήματος Ο.Ο.νν. Προέλευση του 
αργού πετρελαίου.Τύποι ακατάλληλοι για την εκτέλεση 
Ο.Ο.νν. Ικανότητα του αργού πετρελαίου να διαλύειτα κη¬ 
ρώδη κατάλοιπα που αποχωρίστηκαν από το φορτίο στη 
διάρκεια του ταξειδιού. Πλεονεκτήματα της μεθόδου 
Ο.Ο.νν. Μείωση του ρυθμού διάβρωσης των ελασμάτων. 
Μείωση συσώρευσης καταλοίπων στους μιξούς, στα ελά¬ 
σματα και στον πυθμένα των δεξαμενών. Μείωση χρόνου 
καθαρισμού στοταξείδι και 

πριν από το δεξαμενισμό. Αποφυγή απόρριψης υπερβο¬ 
λικών ποσοτήτων πετρελαίου. Μείωση της ποσότητας 
των συλλεγομένων καταλοίπων. 

Μειονεκτήματα της μεθόδου Ο.Ο.νν. Αύξηση του χρό¬ 
νου παραμονής του πλοίου στο λιμάνι εκφόρτωσης και 
αύξηση του φόρτου εργασίας σ αυτό. 

2. Τρόποι πλύσης δεξαμενών.Μονοσταδιακή πλύση 
(3ΙΝΟΙ_Ε 3ΤΑΟΕ ΜΕΤΗΟϋ). Τύποι μηχανημάτων πλύ¬ 
σης. Κατάσταση της δεξαμενής πριν από την έναρξη της 
πλύσης. Απαιτήσεις συνεχούς αποστράγγισης. Χρονική 
διάρκεια πλύσης και συντελεστές που την επηρεάζουν. 
Τρόποι ελέγχου λειτουργίας των μηχανημάτων πλύσης. 
Μέθοδος χρησιμοποίησης πολυσταδιακής πλύσης 
(ΜυΐΤΙ 3ΤΑΟΕ ΜΕΤΗΟϋ). Χρονική διάρκεια του καθαρι¬ 
σμού . Τρόπος πλύσης με προγραμμσπζόμενα και μη προ- 
γραμματιζόμενα μηχανήματα πλύσης. Πλύση πάνω τμή¬ 
ματος της δεξαμενής. Πλύση πυθμένα. Κατάσταση της 
δεξαμενής. Εναρξη αποστράγγισης. Ελεγχος λειτουρ¬ 
γίας μηχανημάτων πλύσης. 

3. Διαγωγή (ΤΒΙΜ).Σπουδαιότητα της διαγωγής του 
πλοίου για τη καλή αποστράγγιση. 


4. Συστήματα παροχής του χρησιμοποιουμένου για την 
πλύση αργού πετρελαίου. 

α. Εκμάστευση. Εναρξη, προϋποθέσεις. Σημεία εμά- 
στευσης. Τρόποι εξασφάλισης της επιθυμητής πίεσης, 
β. Χρησιμοποίηση αντλίας φορτίου χωρίς ανακύκλωση. 
Εναρξη προϋποθέσεις Διατήρηση επιθυμητής πίεσης. 
Αύξηση του χρόνου εκφόρτωσης, τρόποι αντιμετώπισής 
της. Λειτουργία εκχυτήρων (τζιφαριών)ή αντλιών για την 
εφαρμογή του συστήματος. 

γ. Χρησιμοποίηση αντλίας φορτίου με ανακύκλωση. 
Εναρξη προϋποθέσεις. Προφυλάξεις, αποφυγή δημι¬ 
ουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Λειτουργία εκχυτήρων ή 
αντλιών για την εφαρμογή του συστήματος. 

5. Χρησιμοποίηση του Ο.Ο.νν. για καθαρισμούς μεταξύ 
λιμανιών εκφόρτωσης. Προϋποθέσεις. Προφυλάξεις. 
Τρόποι εφαρμογής. Μέτρα αποφυγής ρύπανσης. 
Ελεγχος των δεξαμενών καταλοίπων. 

6. Σειρά πλύσης των δεξαμενών. Ανάλυση της σειράς 
πλύσης των δεξαμενών. Δεξαμενές έρματος απόπλου. 
Δεξαμενές έρματος κατάπλου. Λόγοι που επιβάλλουντην 
σειρά πλύσης. Πιο έρμα θεωρείται ακάθαρτο. Ορισμός 
του καθαρού έρματος σύμφωνα με τις διεθνείς συμβά¬ 
σεις που ισχύουν. Χρονικά διαστήματα, που πρέπει να 
πλένονται οι δεξαμενές για την αποφυγή συσσώρευσης 
καταλοίπων. Επιθεώρηση των δεξαμενών που πλύθηκαν 
ενπλώ. 

7. Ανάλυση των απαιτήσεων των Διεθνών συμβάσεων 
που ισχύουν και λοιπών σχετικών κανονισμών “περί απορ¬ 
ρίψεων”. 

8. Αποφυγή εκβολής υδρογοναθράκων στην ατμόσφαι¬ 
ρα κατά τη διάρκεια του ερματισμού στα λιμάνια. 
Δημιουργία κατάλληλης πίεσης στις δεξαμενές στο τέλος 
της εκφόρτωσης του φορτίου.Τρόπος διοχέτευσης α¬ 
δρανούς αερίου στις δεξαμενές που δεν ερματίζονται. 
Αποφυγή ρύπανσης με αέρια υδρογοναθράκων της α¬ 
τμόσφαιρας του λιμανιού. 

9. Απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση εργασιών 
του Ο.Ο.νν. 

Εγκατάσταση συστήματος αδρανούς αερίου. Αντλίες 
εκφόρτωσης. Δίκτυα αποστράγγισης. Δίκτυο σωληνώσε¬ 
ων τροφοδοσίας των μηχανημάτων πλύσης. Σύστημα επι¬ 
κοινωνίας. 

10. Σημεία τοποθέτησης των μηχανημάτων πλύσης στις 
δεξαμενές. Μελέτη & ανάλυση του εγχειριδίου λειτουρ¬ 
γίας Ο.Ο.νν. Επίδειξη σχεδίου που να δείχνει τις θέσεις 
των μηχανημάτων πλύσης σε κάθε δεξαμενή. Περιοχές 
δεξαμενών που δεν πλένει το μηχάνημα πλύσης, τρόπος 
πλύσηςτους. 

11. Μηχανήματα πλύσης των δεξαμενών.Τύποι μηχανη¬ 
μάτων πλύσης (χαρακτηριστικά, στοιχεία κατασκευής, ό¬ 
ροι λειτουργίας, εγχειρίδια κατασκευαστών, απαιτούμε- 
νη πίεση λειτουργίας τους, χρονική διάρκεια που απαιτεί¬ 
ται για να εκτελεσθεί μια κατά 360 μοίρες στροφή κατά το 
οριζόντιο επίπεδο, μέγιστη γωνία κατά το κάθετο επίπε¬ 
δο, ταχύτητα περιστροφής, συντήρηση κάθε τύπου). 
Μέθοδοι ελέγχου λειτουργίας των μηχανημάτων πλύσης 
σύμφωνα με τις διεθνείς απαπήσεις. Περίπτωση ρύθμι¬ 
σης χρόνου και γωνιών. Τρόποι εξάρμοσης των μηχανη¬ 
μάτων πλύσης και προφυλάξεις. Επεξήγηση του όρου μη¬ 
χανήματα πλύσης υψηλής περιοχής. 12. Μονάδες κίνη¬ 
σης των μηχανημάτων πλύσης. Περιγραφή. Μέσα 
κίνησης, αέρας, ή υγρό. Μονάδες κίνησης ενσωματωμέ¬ 
νες στο μηχάνημα πλύσης, ή φορητές. Αλλαγή της θέσης 
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των φορτίων μονάδων. Περιορισμός του αριθμού των επι¬ 
τρεπόμενων αλλαγών. Συστάσεις του ΙΜΟ σχετικά με τις 
αλλαγές. 13. Τροφοδότηση της γραμμής πλύσης των δε¬ 
ξαμενών με αργό πετρέλαιο Προϋποθέσεις. Επιθυμητή 
πίεση. Ελεγχος επιστόμιων του συστήματος. Ελεγχος 
διαρροών. Χειρισμοί σε περιπτώσεις διαρροής. Δοκιμή α¬ 
ντοχής του συστήματος στη πίεση πριν από τη λειτουργία 
του. 

14. Συστήματα αποστράγγισης. Αντλίες αποστράγγι¬ 
σης. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Εκχυτήρες (τζι- 
φάρια). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Βασικές αρ¬ 
χές λειτουργίας εκχυτήρων. Γενικά περί θλιβομέτρων. 
Αστοεξαερούμενος φυγοκεντρικές αντλίες, χρήση τους 
για την αποστράγγιση. Δημιουργία κατάλληλης διαγω¬ 
γής. Σύνδδεση των κυρίων αντλιών φορτίου με τη γραμμή 
δημιουργίας κενού των αντλιών αποστράγγισης. 
Προφυλακτικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των α¬ 
ντλιών. 

15. Μέσα για την μέτρηση του κενού χώρου (υΐ_Ι_ΑΘΕ) 
των δεξαμενών. Αλλοι τύποι μονίμων μετρητών που χρη¬ 
σιμοποιούνται στα Δ/Ξ. Μόνιμοι μηχανικοί μετρητές. 
Λειτουργία, συντήρηση και προφυλάξεις στη διάρκεια 
της πλύσης. Φορητοί μετρητές. 

16. Μέσα για την ελάττωση των καταλοίπων. Αποστράγ¬ 
γιση των δεξαμενών. Λόγοι που επιβάλλουν την πολαπλή 
αποστράγγιση. Αποστράγγιση σωληνώσεων πλύσης δε¬ 
ξαμενών. Αποστράγγιση σωληνώσεων φορτίου (κατα¬ 
στρώματος και δεξαμενών). Τρόποι διάθεσης των υπο¬ 
λειμμάτων φορτίου. 

17. Ερματισμός και αφερματισμός.Ερματισμός από¬ 
πλου. Ερματισμός στην διάρκεια της εκφόρτωσης. Λόγοι 
που επιβάλλουν την ταυτόχρονη εκτέλεση εκφόρτωσης 
και ερματισμού. Ερματισμός στο τέλος της εκφόρτωσης. 
Αποφυγή ρύπανσης. Ειδική αντλία ερματισμού και ειδικό 
δίκτυο. Πλύση με νερό των δεξαμενών που έχουν καθαρι- 
σθεί με την μέθοδο Ο.Ο.νν. Προετοιμασία Προφυλάξεις. 
Χρησιμοποίηση κλειστού κυκλώματος, (ανακύκλωση) ή 
ανοικτού κυκλώματος. Εφαρμογή των Κανονισμών περί 
απορρίψεων. Χρησιμοποίηση των δεξαμενών καταλοί¬ 
πων για τον καθαρισμό. Χρησιμοποίηση μονοσταδιακής 
και πολυσταδιακής διαδικασίας πλύσης. Ελεγχος ατμό¬ 
σφαιρας της δεξαμενής. Ερματισμός κατάπλου. 
Προφυλάξεις. Επιθεώρηση της κατάστασης των δεξαμε¬ 
νών έρματος κατάπλου. Περίπτωση ανεπιτυχούς καθαρι¬ 
σμού. Επανακαθορισμός της δεξαμενής. Απόρριψη έρ¬ 
ματος κατάπλου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κα¬ 
νονισμών. Μετρητές ελέγχου της διαχωριστικής 
επιφάνειας πετρελαίου/νερού. Μόνιμοι & φορητοί. 
Ερμηνεία των σχετικών κανονισμών των συστάσεων του 
ΙΜΟ. Απόρριψη έρματος απόπλου (αλλαγή έρματος). 
Εφαρμογή των σχετικών κανονισμών. Προφυλάξεις. 
Διαδικασία Χρησιμοποίηση ανιχνευτών διαχωριστικής ε¬ 
πιφάνειας πετρελαίου/νερού. Μεταφορά αρχικής ποσό¬ 
τητας έρματος στις δεξαμενές καταλοίπων. Εναρξη α- 
φερματισμού. Ελάττωση του ρυθμού αφερματισμού. 
Εναρξη λειτουργίας των αντλιών αποστράγγισης. 
Οπτικός έλεγχος της καθαρότητας του απορριπτόμενου 
έρματος. Διοχέτευση των καταλοίπων έρματος στις δε¬ 
ξαμενές καταλοίπων. Χρησιμοποίηση των ατλιών απο¬ 
στράγγισης. Μετάγγιση των καταλοίπων του αντλιοστα¬ 
σίου στις δεξαμενές καταλοίπων. Τελικός καθαρισμός 
γραμμών φορτίου. Αποστράγγιση. Αντληση του νερού 

πλύσης από τις δεξαμενές καθαρού έρματος. Χρόνος 


που απαιτείται για να γίνει φυσικός διαχωρισμός νερού- 
πετρελαίου. Επίδραση της κατάστασης της θάλασσας. 
Απόρριψη με χρήση διαχωριστήρα πετρελαίου/νερού. 
Τύποι διαχωριστήρων & τρόπος λειτουργίας τους. 
Απόρριψη του καθαρού έρματος στο λιμάνι κατάπλου. 
Τήρηση των Διεθνών Κανονισμών. Διάθεση καταλοίπων. 
Συγκέντρωση σε ειδικές δεξαμενές.Παράδοση καταλοί¬ 
πων στις εγκαταστάσεις της στεριάς. Φόρτωση φορτίου 
πάνω στα κατάλοιπα. Ανάλυση οδηγιών ΙΜΟ & ΟΟΙΜΡ. 

18. Βιβλίο πετρελαίου.Τρόπος συμπλήρωσής του. 
Ειδικές διατάξεις 

που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις για τις 
διάφορες κατηγορίες πετρελαιοφόρων. 19. Απαιτούμε- 
νοι έλεγχοι: Πριν από τον κατάπλου. Πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του 0.0ΛΛΛ Μετά το Ο.Ο.νν. Μετά τον από¬ 
πλου. Διαδικασίες για την εφαρμογή των Κανονισμών. 
Ελεγχοι και μετρήσεις που προβλέπονται από το εγχειρί¬ 
διο λειτουργίας και εξοπλισμού Ο.Ο.νν. Μέτρηση της ποι¬ 
ότητας του αδρανούς αερίου των δεξαμενών. Μέτρηση 
της περιεκτικότητας πετρελαίου στο έρμα απόπλου. 

20. Εργασίες συντήρησης. Συντήρηση των συσκευών 
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Πρόσθετες 
εργασίες συντήρησης. 

21. Συστήματα σωληνώσεων. Συνηθισμένα συστήματα. 
Σύστημα ελεύθερης ροής. Μικτό σύστημα. 

22. Χρησιμοποίηση των κυρίων γραμμών εκφόρτωσης 
για την αποστράγγιση. 

23. Διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου ΟΟνν με δια¬ 
φορετικά φορτία. Αποφυγή ανάμιξης φορτίου 
(ΟΟΝΤΑΜΙΝΑΤΙΟΝ), όπου δεν επιτρέπεται. 

24. Διαδικασία εκτέλεσης ΟΟνν. Λεπτομερής περιγραφή 
εκτέλεσης Ο.Ο.νν. με εκμάστευση κατά το πρώτο και δεύ¬ 
τερο στάδιο. Διαδικασία και διευθέτηση των σωληνώσε¬ 
ων κατά το τελικό στάδιο. Λεπτομερής περιγραφή εκτέ¬ 
λεσης 00νν όταν υπάρχει ειδική αντλία. Ερματισμός από¬ 
πλου διαφόρων τύπων πλοίων. Ερματισμός δεξαμενών 
έρματος χρησιμοποιώντας αντλίες και σωληνώσεις, που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκφόρτωση. Ερματισμός δε¬ 
ξαμενών έρματος με ειδική αντλία και σωλήνωση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ (ΑΒΡΑ) 

Διάρκεια σπουδών: 30 διδακτικές ώρες 

Προϋποθέσεις εγγραφής: Δίπλωμα Πλοιάρχου Α τάξης 
ή πτυχίο μετεκπαίδευσης στο Ραντάρ της Δημόσιας 
Σχολής Ηλεκτρονικών Ναυτικών Οργάνων ή ισοδύναμης 
ιδιωτικής σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου Ιθτου ΒΔ 
723/1968 ή πιστοποιητικό αποφοίτησης Δ κύκλου 
ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β τάξης Ε.Ν. ή πιστοποιητικό απο¬ 
φοίτησης Πρακτικών Πλοιάρχων ΚΕΣΕΝ. 

Αριμθός σπουδαστών: Τ ο ανώτατο όριο σπουδαστών εί¬ 
ναι 18 σε κάθε τάξη για θεωρητική διδασκαλία και το πολύ 
3 ανά συσκευή ΑΒΡΑ για πρακτική εξάσκηση. 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: Μέχρι 3. 
Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 3 ώ¬ 
ρες είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. Για την πρα¬ 
κτική διδασκαλία θα αντιστοιχεί ένας καθηγητής ανά 8 
σπουδαστές το ανώτερο. 

Εξετάσεις: Δεν γίνονται. 

Αντικειμενικός σκοπός: Στο τέλος της εκπαίδευσης οι 
μετεκπαιδευθέντες αξιωματικοί πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη συσκευή ΑΒΡΑ σαν α- 
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σφαλές βοήθημά ναυσιπλοΐας και αποφυγής συγκρούσε¬ 
ων έχοντας αποκτήσει τις εξής ικανότητες: 

1. Να εφαρμόζουν τις σωστές διαδικασίες λειτουργίας 
της συσκευής και διατήρησης της εικόνας. 

2. Να παίρνουν και να αναλύουν τις παρεχόμενες πλη¬ 
ροφορίες. 

3. Να ενεργούν με το τρόπο που απαιτεί η ασφαλής ε¬ 
κτέλεση του πλού βασιζόμενοι στη σωστή ερμηνεία και α¬ 
νάλυση των στοιχείων που παρέχει το ΑΒΡΑ. 

Τρόπος εκπαίδευσης: Η διδακτέα ύλη θα διδάσκεται με 
διαλέξεις, επιδείξεις και εντατική πρακτική εξάσκηση 
στον απομιμητή Ραντάρ. Οι ασκήσεις στον απομημητή 
πρέπει να έχουν διάρκεια που αντιστοιχεί σε πραγματικό¬ 
τητα. Μετά την άσκηση θα γίνεται ανάλυση και συζήτηση 
των ενεργειών που έγιναν στη διάρκεια της. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίνεται στα εξής: 1. Την ανάγκη να εί¬ 
ναι πάντα όλες οι ενέργειες σύμφωνα με το ΔΚΑΣ και τις 
“Βασικές αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιωματι¬ 
κούς επικεφαλής φυλακής γέφυρας” (ΒΕ501_υΤΙ0Ν I της 
Δ.Σ. 5Τ0νν 1978 - Εγκύκλιος Ασφαλείας ΥΕΝ Νο 2). 

2. Τους κινδύνους που συνεπάγεται η υπερβολική εμπι¬ 
στοσύνη στα στοιχεία που παρέχει το ΑΡΡΑ. 

3. Τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του συστήμα¬ 
τος και τους παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν αρ¬ 
νητικά στην απόδοση και στην ακρίβειάτου. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Α. Κίνδυνοι από υπερβολική εμπιστοσύνη στη συσκευή 
ΑΡΡΑ 1. Κατανόηση ότι το ΑΡΡΑ είναι μόνο βοήθημα ναυ¬ 
σιπλοΐας και ότι οι περιορισμοί τόσο των δυνατοτήτων του 
όσο και των οργάνων που τροφοδοτούν με πληροφορίες 
καθιστούν την υπερβολική εμπιστοσύνη στο ΑΡΡΑ επικίν¬ 
δυνα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται για επιτήρηση. 
Ανάπτυξη των λόγων που επιβάλουν την συμμόρφωση με 
τις “Βασικές αρχές και επιχειρησιακές οδηγίες για αξιω¬ 
ματικούς επί κεφαλής γέφυρας” (ΒΕδΟΕυΤΙΟΝ I της 
5ΤΟ\Λ/1978 Εγκύκλιος Ασφαλείας ΥΕΝ Νο 2) 

Β. Οι κύριοι τύποι συστημάτων ΑΡΡΑ και ο τρόπος πα¬ 
ρουσίασης των πληροφοριών. 

Περιγραφή των κυρίων τύπων συστημάτων ΑΡΡΑ που 
χρησιμοποιούνται. Διάφορα χαρακτηριστικά παρουσία¬ 
σης της εικόνας. Περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιεί¬ 
ται: (εικόνα σταθεροποιημένη ως προς το βυθό και ως 
προς το νερό, εικόνα με το βοριά προς τα πάνω,την πο¬ 
ρεία προς τα πάνω και τη πλώρη προς τα πάνω. 

Γ. Πρότυπα απόδοσης των ΑΡΡΑ σύμφωνα με τον ΙΜΟ. 
Κατανόηση των προτύπων απόδοσης των ΑΡΡΑ σύμφω¬ 
να με τον ΙΜΟ, και ιδιαίτερα των προτύπων που αφορούν 
στην ακρίβεια. 

Δ. Παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση και στην α¬ 
κρίβεια του συστήματος. 

1. Παράμετροι απόδοσης των οργάνων που τροφοδο¬ 
τούν το ΑΡΡΑ με στοιχεία-στοιχεία που παρέχονται από 
το Ραντάρ, τη πυξίδα και δρομόμετρα. Επίδραση κακής 
λειτουργίας των οργάνων αυτών στην ακρίβεια των στοι¬ 
χείων που παρέχει το ΑΡΡΑ. 2. Επίδραση που έχουν οι πε¬ 
ριορισμένες δυνατότητες του Ραντάρ σχετικά με: α) την 
ακρίβεια αποστάσεων και διοπτεύσεων β) την ικανότητα 
διάκρισης κατ’απόσταση και διόπτευση. 

3. Επίδραση που έχει η περιορισμένη ακρίβεια των στοι¬ 
χείων, που παρέχονται από τη πυξίδα και το δρομόμετρο 
στην ακρίβεια των στοιχείων που δίνει το ΑΡΡΑ. 


4. Συντελεστές που επιδρούν στην ακρίβεια των ανυ¬ 
σμάτων. 

Ε. Ικανότητες παρακολούθησης στόχων και περιορι¬ 
σμοί. 

1. Κριτήρια επιλογής για αυτόματη εισδοχή. 

2. Παράγοντες που οδηγούν στη σωστή επιλογή στόχων 
γαι χειροκίνητη εισδοχή. 

3. Επίδραση που έχει στην παρακολούθηση του στόχου 
η “απώλεια” του και η ελάττωση της έντασης της ηχούς 
του. 

4. Συνθήκες που προκαλούν “εναλλαγή στόχων” 
(ΤΑΡΘΑΤ δ\ΑίΟΡ) και η επίδραση της εναλλαγής στόχων 
στα παρεχόμενα στοιχεία. 

ΣΤ. Καθυστερήσεις επεξεργασίας 
1. Αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην εμφάνιση επε¬ 
ξεργασμένων στοιχείων που οφείλονται στο τρόπο λει¬ 
τουργίας της συσκευής. Ιδιαίτερα καθυστερήσεις μετά 
την εισδοχή ή επανεισδοχή ή όταν ένας παρακολουθόμε- 
νος στόχος χειρίζει. 

Ζ. Προειδοποιητικά σήματα.Χρησιμότητα και περιορι¬ 
σμοί. 

Περιπτώσεις αξιοποίησης των προειδοποιητικών σημά¬ 
των του ΑΒΡΑ. Χρησιμότητα των σημάτων και περιορι¬ 
σμοί στο βαθμό εμπιστοσύνης που παρέχουν. Σωστή ρύθ¬ 
μιση, όποτε χρειάζεται, για την αποφυγή Τ 

περιττών παρενοχλήσεων. 

Η. Σύστημα ελέγχου καλής λειτουργίας. 

1. Μέθοδοι ελέγχου της καλής λειτουργίας των συστη¬ 
μάτων ΑΒΡΑ συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αυ¬ 
τοελέγχου της συσκευής. 

2. Προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται σε περίπτωση 
που εμφανιστεί κάποια ανωμαλία στη λειτουργία του συ¬ 
στήματος. 

Θ. Χειροκίνητη και αυτόματη εισδοχή των στόχων και α¬ 
ντίστοιχα περιορισμοί. 

1. Περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι δύο μέθοδοι 
όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός στόχων. Επίδραση της 
μείωσης της έντασης της ηχούς και της “εναλλαγής ατό 
χων” στην εισδοχή των στόχων. 

I. Περιπτώσεις και τρόπος χρησιμοποίησης ανυσμάτων 
αληθούς ή σχετικής κίνησης και τυπική σχηματική απει¬ 
κόνιση πληροφο- ριών σχετικά με τους στόχους και τις ε¬ 
πικίνδυνες περιοχές. 

1. Τέλεια γνώση των αληθών και σχετικών ανυσμάτων. 
Τρόπος προσδιορισμού των αληθών πορειών και ταχυτή¬ 
των των στόχων. 

2. Εκτίμηση του κινδύνου.Προσδιορισμός της προβλε- 
πόμενης ελάχιστης απόστασης προσέγγισης (ΟΡΑ) και 
του προβλεπόμενου χρόνου της ΕΑΠ με χρονική προέ¬ 
κταση των ανυσμάτων. Εκμετάλλευση της σχηματικής α¬ 
πεικόνισης επικίνδυνων περιοχών. 

3. Επιδράσεις της αλλαγής πορείας και η ταχύτητα του 
πλοίου μας και ή του στόχου προβλεπόμενη ελάχιστη α¬ 
πόσταση προσέγγισης και στο προβλεπόμενο χρόνο 
ΕΑΠ. 

4. Επιδράσεις λανθασμένων ανυσμάτων και επικίνδυνων 
περιοχών. 

5. Χρησιμότητα εναλλαγής μεταξύ αληθών και σχετικών 
ανυσμάτων. 

ΙΑ. Περιπτώσεις και τρόποι που χρησιμοποιούνται οι 
πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες θέσεις των 
στόχων που παρακολουθούνται. 

Τρόπος προσδιορισμού των προηγουμένων θέσεων 


7993 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


στόχων που παρακολουθούνται. Η αξία παρελθόντων 
στοιχείων σαν τρόπος διαπίστωσης πρόσφατων χειρι¬ 
σμών των στόχων και σαν μέθοδος ελέγχου της αξιοπι¬ 
στίας της παρακολούθησης που κάνει το ΑΒΡΑ. 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
Α. Ρύθμιση της εικόνας 

1 Σωστή διαδικασία για την απόκτηση της καλύτερης 
δυνατής εικόνας και εμφάνισης των πληροφοριών του 
ΑΒΡΑ. 

2. Επιλογή του τρόπου εμφάνισης της εικόνας. Εικόνα 
σταθεροποιημένης σχετικής κίνησης και “αληθούς” κίνη¬ 
σης. 

3. Σωστή ρύθμιση όλων των μεταβλητών μέσων ελέγ- 
χου(κουμπιά, μοχλοί κ.λπ.) για την καλύτερη δυνατή πα¬ 
ρουσίαση των στοιχείων. 

4 Κατάλληλη επιλογή του είδους της ταχύτητας (ως 
προς το νερό ή ως προς το βυθό) με την οποία τροφοδο¬ 
τείται το ΑΒΡΑ. 

5. Επιλογή των μέσων ελέγχου της υποτύπωσης του 
ΑΒΡΑ,αυτόματη εισδοχή ή με το χέρι, σχηματική ή ανυ- 
σματική εμφάνιση των στοιχείων. 6. Χρήση “εξαιρουμέ- 
νων περιοχών" όταν το ΑΒΡΑ χρησιμοποιεί αυτόματη εισ¬ 
δοχή: 

7. Επιλογή της κλίμακας χρόνου ανυσμάτων ή των σχη¬ 
ματικών απεικονίσεων. 

Β. Δοκιμές λειτουργίας του συστήματος 
Ελεγχοι του συστήματος και προσδιορισμός της ακρί¬ 
βειας των παρεχομένων στοιχείων-περιλαμβανομένων 
και των μέσων δοκιμαστικού χειρισμού-με σύγκρισή τους 
με τα στοιχεία που λαμβάνονται από υποτύπωση με μολύ¬ 
βι 

Γ. Περιπτώσεις και τρόποι που παίρνονται οι πληροφο¬ 
ρίες από το ΑΒΡΑ. 

Εξάσκηση στη λήψη πληροφοριών από εικόνα “αλη¬ 
θούς” ή σχετικής κίνησης, που περιλαμβάνουν: 

- αναγνώριση κρίσιμων στόχων 

- ταχύτητα και κατεύθυνση της σχετικής κίνησης ενός 
στόχου. 

- ελάχιστη απόσταση προσέγγισης και χρόνος ΕΑΠ ενός 
στόχου. 

- εντοπισμός αλλαγών πορείας κάΓταχύτητας των στό¬ 
χων και η αξιοπιστία τέτοιων πληροφοριών. 

- επίδραση των αλλαγών πορείας του πλοίου μας ή της 
ταχύτητας του ή και των δύο. 

- χρησιμοποίηση του δοκιμαστικού χειρισμού. 

Δ. Εφαρμογή του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής 
Συγκρούσεων. 

Ανάλυση καταστάσεων που περικλείουν κινδύνους σύ¬ 
γκρουσης με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το 
ΑΒΡΑ. Καθορισμός και εκτέλεση ενεργείας για την απο¬ 
φυγή επικίνδυνης προσέγγισης σύμφωνα με τον Δ. Κ. Α.Σ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΕΝΘΙΝΕ8ΙΜΙΙΕΑΤΟΒ) ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. 

Αριθμός σπουδαστών: Ανώτατο όριο που θα εκπαιδεύε¬ 
ται ταυτόχρονα στον Προσομοιωτή 5 άτομα. 

Διάρκεια εκπαίδευσης: Δώδεκα(12)εργάσιμες ημέρες 
Ωρες διδασκαλίας: Πενήντα (50)ώρες. 
ροϋποθέσεις εγγραφής: Δίπλωμα Αή Β Μηχανικού. 
Λειτουργία προσομοιωτή: Ο προσομοιωτής θα λειτουρ¬ 
γεί σε επτάωρη βάση καθημερινά κατά το δωδεκαήμερο 


της εκπαίδευσης,έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκ¬ 
παίδευσης 2 ομάδων Σπουδαστώντων 5 ατόμων. Οι ώρες 
διδασκαλίάς για κάθε ξεχωριστή ομάδα θα καθορίζονται 
στα ωρολόγια προγράμματα εκπαίδευσης. Σπουδαστής 
που θα απουσιάσει περισσότερο από το 1/5 των ωρών δι¬ 
δασκαλίας δεν δικαιούται να λάβει μέρος σας εξετάσεις. 
Εξετάσεις: Οι εξετάσεις θα γίνονται προφορικά κατά την 
τελευταία 

ημέρα της εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτές καθηγη¬ 
τές και θα αναφέρονται σε ολόκληρο το φάσμα της διδα- 
χθείσης ύλης. Σπουδαστής που ο μέσος όρος της προ¬ 
φορικής βαθμολογίας των βαθμολογητών Καθηγητών 
δεν είναι προβιβάσιμος (βάση επιτυχίας 60%) θα υποχρε- 
ούται σε επαναφοίτηση. 

Αντικειμενικός σκοπός: Στοτέλοςτης εκπαίδευσης πρέ¬ 
πει οι εκπαιδευθέντες σπουδαστές να είναι ικανοί να χει¬ 
ρίζονται τον προσομοιωτή, να αξιολογούν σωστά τόσο τις 
φωτεινές όσο και ηχητικές ενδείξεις σε περίπτωση βλα¬ 
βών και να προβαίνουν στις σωστές ενέργειες ώστε να α- 
ποκαθιστούντις βλάβες. 

Τρόπος εκπαίδευσης: Η διδασκαλία στον προσομοιωτή 
θα γίνεται με επίδειξη-εκμάθηση χειρισμού καθώς και ε¬ 
ντατική πρακτική εξάσκηση σε κάθε ξεχωριστή μονάδα 
συστήματος. Οι ασκήσεις που θα επακολουθούν θα δί- 
νουντη δυνατότητα στους εκπαιδευτές καθηγητές να συ¬ 
ζητούν, να επιλύουν τυχόν απορίες καθώς και να εντοπί¬ 
ζουν εσφαλμένες ενέργειες των εκπαιδευομένων κατά τη 
διάρκεια των ασκήσεων. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ΙΜϋΙ_ΑΤΟΒ 
1.1. Πίνακας Συναγερμού 

1.2 Πίνακας Επικοινωνίας 

1.3 Πίνακας ελέγχου κινήσεων 

1.4 Ηλεκτρικός Πίνακας 

1.5 Μηχανοστάσιο (ΜΙΜΙΟ ϋΙΑΘΒΑΜ) 

1.6 Χειριστήριο 

1.7 Ρ.Ι.ϋ. Πυθμιστής 

2.0 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Κύριας Μηχανής 

2.2 Ηλεκτρομηχανής Ανάγκης 

2.3 Αεριοσυμπιεστών 

2.4 Ηλεκτρομηχανών 0ΙΕ3ΕΙ_ 

2.5 Σύστημα ψύξης Κύριας Μηχανής και Ηλεκτρομηχα¬ 
νών 

2.6 Σύστημα ψύξης θάλασσας 

2.7 Λέβητα 

2.8 Συμπυκνωτή 

2.9 Ατμογεννήτριας 

2.10 Σύστημα λίπανσης Κύριας Μηχανής 

2.11 Σύστημα,προθέρμανσης Βαρέος Πετρελαίου 

2.12 Σύστημα ψύξης εμβόλων Κύριας Μηχανής 

2.13 Σύστημα καθαρισμού βαρέος Πετρελαίου 

2.14 Σύστημα καθαρισμού ελαίων 

3.0 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
4.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.1 Γενικά περί αυτόματου ελέγχου 

4.2 Απλός έλεγχος θερμοκρασίας 

4.3 Ελεγχος πίεσης 3ΡΕΙΤ ΒΑΝΟΕ ΟΟΝΤΒΟί 

4.4 Απλός έλεγχος στάθμης και έλεγχος με ΟΑδΟΑϋΕ- 
ΟΟΝΤΒΟί 

4.5 Ρύθμιση ελεγκτών Ρ,ΡΙ και Ρ.Ι.ϋ. 

4.6 ΜΑ3ΤΕΒ δΙΑνΕ ΟΟΝΤΒΟΕ και ΕΟΒννΑΒϋ- 

ΟΟΝΤΒΟί ! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ 
ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ (ΜΑΝΟΕΙίνΒΙΝΘ ΒΒΙΩ0Ε 
δΙΜίΙΕΑΤΟΒ) 

Διάρκεια εκπαίδευσης: Επτά (7) εργάσιμες ημέρες. 

Η πρώτη ημέρα θα διατίθεται για θεωρία-επίδειξη της 
συσκευής και οι 6 επόμενες ημέρες για πρακτική εξάσκη¬ 
ση. 

Ωρες διδασκαλίας: Σαράντα δύο(42)διδακτικές ώρες. 
Προϋποθέσεις εγγραφής: α) Δίπλωμα Πλοιάρχου Α ή Β 
τάξης Ε.Ν. 

β) Κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης στη χρήση των 
“Αυτομάτων Βοηθημάτων Υποτύπωσης Ράνταρ” (ΑΒΡΑ 
ΤΒΑΙΝΙΝΟ ΟΕΒΤΙΕΙΟΑΤΕ). 

Αριθμός Σπουδαστών: Ανώτατο όριο σπουδαστών(6)έ- 

ξι. 

Λειτουργία: Ο Προσομοιωτής θα λειτουργεί σε 
Δωδεκάωρη βάση καθημερινά, κατά τις ημέρες της πρα¬ 
κτικής εξάσκησης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκπαί¬ 
δευσης 2 ομάδων Σπουδαστών των 3 ατόμων. Οι ώρες δι¬ 
δασκαλίας για κάθε ξεχωριστή ομάδα θα καθορίζονται 
στα ωρολόγια προγράμματα της Διεύθυνσης Σπουδών 
Πλοιάρχων. Σπουδαστής που θα απουσιάζει περισσότε¬ 
ρες από 4 ώρες είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 
ΕΞΕΤΑΣΗ: Δεν γίνεται. 

Αντικειμενικός σκοπός: Στο τέλος της εκπαίδευση ^τρέ¬ 
πει οι εκπαιδευθέντες σπουδαστές να είναι ικανοί να χει¬ 
ρίζονται τον Προσομοιωτή και να μπορούν να χρησιμο¬ 
ποιούν αποτελεσματικά τη συσκευή για ασφαλή πλού σε 
δίαυλο, ασφαλή είσοδο σε λιμάνια, ασφαλείς χειρισμούς 
σε περιορισμένο χώρο και για ασφαλή πλεύρηση του 
πλοίου τους με διάφορες καιρικές συνθήκες. 

Τρόπος Εκπαίδευσης: Η διδακτέα ύλη θα διδάσκεται με 
διαλέξεις'επιδείξεις και εντατική πρακτική εξάσκηση πά¬ 
νω στον Προσομοιωτή. Οι ασκήσεις που θα δίνονται#ρέ- 
πει να έχουν διάρκεια που να αντιστοιχεί στην πραγματι¬ 
κότητα. Οι ασκήσεις θα δίνουν τη δυνατότητα στους εκ¬ 
παιδευτές καθηγητές να συζητούν, να επιλύουν τυχόν 
απορίες καθώς και να εντοπίζουν εσφαλμένες ενέργειες 
των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

1. Γενική περιγραφή 8ΙΜυΐ_ΑΤΟΒ και λειτουργία αυτού. 

2. Γενικές γνώσεις τωντύπων των πλοίων του προσομοι- 
ωτή. 

2.1 Διαστάσεις-εκτοπίσματφ-Βυθίσματα-Μηχανές-(τύ- 
πος-Υποδύναμη Στροφές)Ταχύτητες-Τιμόνια-Αγκυρες- 
Σχοινιάπρόσδεσης-ελικες. 

2.2 Κύκλος στροφής πλοίων. 

. 2.3 Κράτηση ανάγκης 

2.4 Πρακτική εφαρμογή των παραπάνω στο προσομοιω- 
τή. 

3. Βοηθήματα για προμελέτη - Προσεγγίσεων - Αγκυρό- 
βολιών - εισόδων εξόδων σε λιμάνια-Διαύλους-Πρόσδεση 
-Απόδεση. 

4. Πρακτική εξάσκηση στον Προσομοιωτή. 

4.1 Προσέγγιση 

4.2 Αγκυροβολία/Απαρση με μία ή δύο άγκυρες 

4.3 Πρόσδεση/Απόδεση σε σημαντήρα φόρτωσης 
(ΜΟΝΟΒίΙΟΥ) με η χωρίς ανεμο-ρεύμα. 

4.4 Παραβολή πλοίου σε πλοί$για πετρέλευση (5ΗΙΡ ΤΟ 
5ΗΙΡ). 

4.5 Γύρισμα με όλους τους τύπους των πλοίων του προ- 
σομοιωτή σε περιορισμένο χώρο με ή χωρίς ανεμορεύμα. 


4.6 Χειρισμοί με διάφορες συνθήκες σε διαύλους και λι¬ 
μάνια. 1 

4.7 Πρόσδεση/Απόδεση σε διπλέλικα με ή χωρίς πρω- 
ραίες-πρυμναίες έλικες πλευρικής ώσης (ΒΟ\Λ//δΤΕΒΝ 
ΤΗΒΙΙδΤΕΒδ) σε διάφορες συνθήκες καιρού-ρεύματος. 

4.8 Πρόσδεση/Απόδεση μονέλικων με ή χωρίς πρωραίες 
έλικες πλευρικής ώσης (ΒΟνν ΤΗΒΙΙδΤΕΒδ) με διάφορες 
συνθήκες καιρού ρεύματος, με ή χωρίς ρυμουλκά. 

4.9 Πρόσδεση/Απόδεση μονέλικου Δεξαμενοπλοίου με 
διάφορες συνθήκες καιρού-ρεύματος με ή χωρίς ρυ¬ 
μουλκά. 

4.10 Πρόσδεση/Απόδεση μονέλικου μεγάλου Δεξαμε¬ 
νοπλοίου (δϋΡΕΒ ΤΑΝΚΕΒ) με διάφορες συνθήκες και- 
ρού-ρεύμτος,με ή χωρίς ρυμουλκά. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

» 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΓ&ΙΔΕΥΣΗ (75 ώρες) 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

1. Δομή ανθρώπινου σώματος (κύταρα-ιστοί-όργανα- 

οργανικά συστήματα { 

2. Μελέτη των οργανικών συστημάτων(υπάρχουν ανά¬ 
λογα εποπτικά μέσα διδασκαλίας στην σχολή Σαμαρειτών 
ΕΕΣ). 

α. Ερειστικό σύστημα(οστά-αρθρώσεις-φυσιολογία-πα- 
θολογία κλινική εξέταση). ’ 
β. Μυϊκό σύστημα(σϋσταση-λειτουργικότης-βλάβες- 
κλινική εξέταση). 

γ. Αναπνευστικό σύστημα(όργανα-ανατομική θέση-φυ- 
σιολογία παθολογία-κλινική εξέταση αυτών), 
δ. Κυκλοφορικό σύστημα(όργανα-ανατομική θέση-φυ- 
σιολογίαπαθολογία-κλινική εξέταση αυτών), 
ε. Πεπτικό σύστημα(όργανα-ανατομική θέση-φυσιολο- 
γία παθολογία κλινική εξέταση αυτών). 
στ. Ουροποιογεννητικό σύστημα(όργανα-ανατομική θέ® 
ση φυσιολογία παθολογία-κλινική εξέταση αυτών). 
ζ. Νευρικό σύστημα(όργανα-ανατομική θέση-φυσιολο- 
γία παθολογία κλινική εξέταση αυτών). 
η. Αιμοποιητικό σύστημα (στοιχεία αίματος-παραγωγή 
αίματος λειτουργικότης των στοιχείων του αίματος ομά¬ 
δες αίματοςκλπ). 

θ. Σύστημα αισθητηρίων οργάνων(όργανα ανατομική 
θέση φυσιολογία παθολογία-κλινική εξέταση), 
ι. Σύστημα ενδοκρινών αδένων(όργανα-ανατομική θέση 
φυσιολογία παθολογία-κλινική εξέταση αυτών). 

II ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 
α. Εννοια του φαρμάκου 
β. Είδη φαρμάκων 
γ. Ενδείξεις αντενδείξεις 
δ. Κίνδυνος από την χορήγηση φαρμάκων 
ε. Φαρμακείο πλοίου 
στ. Τρόπος χορήγησης φαρμάκων 
ζ. Ενέσεις οροί(τρόπος εκτελέσεως των ενέσεων ΙΜ IV 
δΟ χορήγηση ορών IV ενδείξεις κινδύνου), 
η. Εμβόλια-οροί-ανοσοιοποίηση 
III. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

(Τι είναι,που προσφέρονατι,προτεραιότητες που δίνο® 
νται κατά την παροχή τους), 
α) Οξέα αναπνευστικά προβλήματα (αναπνοής, αίτια, 
διαπίστωση, τεχνητή αναπνοή), 
β) Καρδιακή ανακοπή (αίτια, διαπίστωση, καρδιοανα- 
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πνευστική, αναζωογόνηση,προβολή ταινίας,εξάσκηση 
στην ειδική κούκλα). 

γ) Αιμορραγία (είδη, βαρύτης, αίτια συμπτώματα, ευρή¬ 
ματα, αντικειμενικά, κίνδυνοι, αντιμετώπσιη, προβολή ται¬ 
νίας) 

δ) Καταπληξία ή εΙιοοΚ (ορισμός, αίτια, συμπτώματα, ευ¬ 
ρήματα, αντικειμενικά, κίνδυνοι, αντιμετώπιση), 
ε) Κώμα(διαπίστωση, αίτια,κίνδυνοι, αντιμετώπιση) 
στ) Κακώσεις μαλακών μορίων(θλάση, τραύματα, αιμα¬ 
τώματα, κίνδυνοι, αντιμετώπιση, αντισηψία), 
ζ) Κακώσεις σκελετού και αρθρώσεων (διάστρεμα, α- 
ξάρθρημα, κάταγμα κακώσεις Σ.Σ., κίνδυνοι τρόπος ακι- 
νητοποίησης, μεταφοράς) 
η) Ειδικές κακώσεις: 

1) Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

(διαπίστωση, κίνδυνοι, παρακολούθηση της κατάστα¬ 
σης του παθόντος, αντιμετώπιση) 

2) Κακώσεις θώρακα(τραύμα, κάταγμα πλευρών, 
πνευμοθώρακας, αντιμετώπιση) 

3) Κακώσεις κοιλίας (θλάση, τραύμα, ρήξη οργάνων, 
κίνδυνος, αντιμετώπιση). 

θ) Βλάβες του οργανισμού από υψηλή θερμοκρασία(ε- 
γκαύματα θερμικά-χημικά,επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, 
θερμοπληξία, αντιμετώπιση) 
ι) Βλάβες του οργανισμού από χαμηλή θερμοκρασία 
(κρυοπαγήματακρυοπληξία, αντιμετώπιση) 
κ) Δηλητηριάσεις (είδη, κίνδυνος, αντιμετώπιση. 
Δηλητηρίαση από τοξικά αέρια και δη 00. Δείγματα ε- 
ντόμων-φιδιών ιχθύων) λ) Τρόποι μεταφοράς ασθενούς ή 
τραυματία (κίνδυνος από κακή μεταφορά, προβολή ται¬ 
νίας) 

μ) Πνιγμός-ηλ,εκτροπληξία-κεραυνοπληξία-φωτοπλη- 
ξία-ξένο σώμα οφθαλμού. 

IV. ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
α) Πυρετός 

αΐ) Χαρακτήρες πυρετού(ύψος,χρόνος έναρξης,διάρ¬ 
κεια τύπος,ρίγος,εφιδρώσειςκλπ) 
α2) Συνύπαρξη συμπτωμάτων ή αντικειμενικών ευρημά¬ 
των από άλλα όργανα. Ετσι μπορεί να υπάρχουν συμπτώ¬ 
ματα από: 

1) Κ.Ν.Σ. (κεφαλαλγία, εμετός, διαταραχές όρασης-επι- 
πέδου συνειδήσεως, σπασμοί, μηνιγγιτικά σημεία) 

2) Κεφαλή-τράχηλος (αμυγδαλίτις, περιοδοντικό από¬ 
στημα, ωτίτις, διόγκωση τραχηλικών λεμφαδένων) 

3) Αναπνευστικό (δύσπνοια, κυάνωση, βήχας, απόχρεμ¬ 
ψη, θωρακικό άλγος) 

4) Κοιλιά(πόνος, εμετός, διάρροια, ίκτερος, σύσπαση- 
ευαισθησία κοιλιακών τοιχωμάτων, σημ. Μσ Βυιπβγ, σημ. 
Μυφυη) 

5) Ουροποιητικό (δυσουρικά ενοχλήματα, πόνος νεφρι¬ 
κής χώρας) 

6) Ερειστικό-μυικό (φλεγμονώδη στοιχεία από το δέρμα- 
οστάαρθρώσεις) 

α3) Αντιμετώπιση πυρετού(αιτιολογική-συμπτωματική) 
β 1) Χαρακτήρες πόνου(ένταση,διάρκεια,τύπος) 
β2) Εντόπιση του πόνου και συνοδό συμπτώματα ή 
ευρήματα.Ετσι μπορεί να υπάρχουν από: 

1) Κεφαλή-τράχηλο (πυρετός, εμετός, διαταραχές όρα- 
σηςεπιπέδου συνειδήσεως, αυχενική δυσκαμψία, βραδυ¬ 
καρδία) 

2) Θώρακα 2α) χαρακτήρες καρδιακού πόνου: 
εντόπιση, επέκταση, διάρκεια άλλα σύνοδα συμπτώμα¬ 
τα ή ευρήματα 


2β) χαρακτήρες εξωκαρδιακού πόνου :εντόπισηεπέκτα- 
ση, δύσπνοια βήχας, απόχρεμψη αιματηρά ή μη κ.λ.π. 

3) Κοιλιά (έλεγχος για οξεία κοιλιά-περιτονοικό ερεθι¬ 
σμό, εμετός, διάρροιες, ίκτερος, επίσχεση αερίων και κο¬ 
πράνων, μετεωρισμός κοιλίας 2.σημ. Μυφυη, σημ.Μο 
Βυιπβγ κ.λπ.) 

4) Νεφρά (δυσουρικά ενοχλήματα-αιματουρια-κολικός 
νεφρού) 

5) Ερειστικό (εντόπιση, επέκταση, συμμετοχή νεύρων, 
φλεγμονές αρθρώσεων, σημ.Οαεβηυβ) 

β3) Αντιμετώπιση του πόνου. 

V. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

1) Κώμα από: κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση,υπογλυκαιμία,λήψη τοξικών ουσιών 
(ναρκωτικά,αλκοόλ,εισπνοή 00 κλπ) 

2) Μηνιγγίτις (διάγνωση-αντιμετώπσιη) 

3) Επιληψία (κίνδυνος-αντιμετώπιση)ΝΦΔ. 

4) Ισχαιμία μυοκαρδίου (συμπτώματα,αντικειμενικά ευ¬ 
ρήματα, αντιμετώπιση) 

5) Οξύ πνευμονικό οίδημα-κρίση βρογχικού άσθματος 
(διάγνωση-αντιμετώπιση). 

6) Υπέρταση-Υπόταση(συμπτώματα-διάγνωση-αντιμε- 

τώπιση) ' 

7) Οξεία κοιλία (διάγνωση-κίνδυνος-αντιμετώπιση): 
Διάτρηση στομάχουπεριτονίτις ειλεός,ρήξη εξωμητρίου 

κνήσεωςκλπ) 

8) Αλλα προβλήματα από την κοιλιά: 

Ελκος στομάχου,γαστροραγία κωλικός ήπατος, 
χολαγγείτις.παγκρεατίτις,σκωληκοειδίτις. 

Γαστρεντερίτις(αίτια-συμπτώματα-αντικειμενικά 
ευρήματα-κίνδυνος-αντιμετώπιση,λίγα λόγια για 
ηλεκτρολύτες Κ-Νθ) 

9) Κολικός νεφρού-κυστίτις-πυελονεφρίτις-ορχεοεπιδι- 
δυυμίτις 

10) Οσφυαλγία-ισχιαλγία-μεσοπλευριος νευραλγία 

11) Συχνές παθήσεις του δέρματος-συχνά αφροδίσια 
νοσήματα 

12 ) Ελονοσία(αίτια-συμπτώματα-διάγνωση-αντιμετώπι- 
ση-προφύλαξη) 

13) ΑΙϋδ -ηπατίτις Α) Β)-ναρκωτικά 

14) Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις. 

15) Στοιχειώδεις χειρουργικός εξοπλισμός-αποστείρω- 
ση οργάνων 

16) Επείγοντα προβλήματα-μαιευτικής και γυναικολο¬ 
γίας φυσιολογικός τοκετός (προβολή ταινίας) 

17) Προβλήματα υγείας εκ καταδύσεων-νόσοι αλιέων. 

18) Προληπτική ιατρική 

19) Προστασία από επιδημίες. 

Ελεγχος επιδημιών-απομόνωση 

20) Ιατρική βοήθεια σε ναυαγούς 

21) Θάνατος στη θάλασσα. 

22) Περιβαλοντολογικός έλεγχος στο πλοίο. 

23) Απολύμανση. 

24) Κανονισμοί για απόβλητα και διάθεση αποβλήτων. 

25) Διατροφή ναυτιλομένων,προβλήματα υγείας από 
κακή διατροφή, (π.χ. ν.Ββπ-Ββπ). 

26) Επαγγελματική φυσιολογία 

27) Ατυχήματα από επικίνδυνα φορτία-Πρώτες βοήθειες 

28) Διεθνής Ιατρικός οδηγός πλοίων 

29) Διεθνής Κώδικας σημάτων: Ιατρικό τμήμα 

30) Τήρηση αρχείων-φακέλλων-κανονισμοί. 

VI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΟ-ΝΕΤ 
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Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (20 ώρες) 

Αυτή αποσκοπεί (α) στην εξοικείωση με το αίμα,τον 
πόνο,το κλάμα και γενικά με τα 
προβλήματα του πάσχοντος,και 
(β) στην πρακτική εξάσκηση στα κάτωθι: 

1) Εξέταση ζωτικών σημείων 
(αναπνοής-σφύξεων-αρτ.πίεσης-θερμοκρασίας) 

2) Νοσηλεία πάσχοντος (κατάλληλη θέση-κλινοσκεπά- 
σματα, κατάλληλη φροντίδα από άποψη καθαριότητος 
και διατροφής, ψυχολογική υποστήριξη) 

3) Κλινική εξέταση του πάσχοντος-θεραπευτική επέμβα- 
ση 

4) Τρόπος χορήγησης φαρμάκων-τεχνική ενέσεων 

5) Χορήγηση ορών(είδη ορών, ενδείξεις, κίνδυνος, τρό¬ 
πος χορήγησης) 

6) Χορήγηση οξυγόνου-μεταφορά πάσχοντος 

7) Περιποίηση τραύματος-εγκαύματος 

8) Ακινητοποίηση κατάγματος 

9) Συρραφή τραύματος 

10) Υποκλυσμός -Ιθνίη 

11) Γνωριμία με το ΗΚΓ 

12) Διάφορα άλλα προβλήματα 

13) Καθόλη τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης θα 
υπάρχει συγχρόνως πρακτική εξάσκηση σε διάφορα θέ¬ 
ματα ανάλογα με την διδασκόμενη ύλη. 

Γ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (5 ώρες) 

Αυτές θα γίνονται στο τέλος κάθε κύκλου θα είναι δε 
γραπτές και προφορικές. 

Δ. Στο Τμήμα Ιατρικής μέριμνας εκτός των περιπτώσεων 
που αναφέρονται στην παρ.Ι του άρθρου 20 του παρό¬ 
ντος κανονισμού, δύνανται επίσης να εγγράφονται και 
φοιτούν: 

1. Πλοίαρχοι Α’, Β’, Γ’ τάξης Ε. Ν. και Πρακτικοί Πλοίαρχοι 
απόφοιτοι του τμήματος ΚΕΣΕΝ/Π. 

2. Περισσότερες λεπτομέρειες λειτουργίας του εν λόγω 
ειδικού σχολείου θα καθορισθούν με απόφαση του 
ΥΕΝ/ΔΕΚΝ υπογραφόμενη από τον κ. ΥΕΝ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΣΤ 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ 

Διάρκεια σπουδών: 8 εργάσιμες ημέρες 
Προϋποθέσεις εγγραφής: Ανθυποπλοίαρχοι, Μηχανικοί 
Γ τάξης ΕΝ και κατώτεροι ναυτικοί που δεν εξαιρούνται 
της υποχρέωσης παρακολούθησης του τμήματος κατάτο 
άρθρο 2 του ΠΔ 27/16-1 -84 (ΦΕΚ 7Α/24-1 -84). 

Αριθμός σπουδαστών: Ανώτατο όριο 20 σε κάθε τάξης 
Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: Σπουδαστής που θα 
απουσιάσει περισσότερες από 6 διδακτικές ώρες υπο- 
χρεούται σε επαναφοίτηση. 

Εξετάσεις: Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίνονται 40 ε¬ 
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επιτυχημένος θεωρείται 
ο σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 24 τουλάχι¬ 
στον ερωτήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής 
είναι υποχρεωμένος να επαναφοιτήσει. 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

1. Φυσικές ιδιότητες φορτίων και χαρακτηριστικά των. 
Σχέση θερμοκρασία τάσης ατμού. Επίδραση πίεσης στη 
θερμοκρασία βρασμού. Ερμηνεία της κορεσμένης τάσης 
ατμού, διάχυση, μερική πίεση, όριο ευφλεκτικότητας, ό¬ 
ρια εκρηκτικότητας, ατμός πετρελαίου, κίνηση ατμού, ση¬ 
μείο ανάφλεξης και θερμοκρασία άυτανάφλεξης. 


Πρακτική σημασία του σημείου ανάφλεξης και του κα¬ 
τώτερου ορίου ευφλεκτικότητας. Απλή ερμηνεία των τύ¬ 
πων δημιουργίας ηλεκτροστατικών φορτίσεων. 

Φυσικές ιδιότητες των χημικών και υγροποιημένων αε¬ 
ρίων που μεταφέρονται χύμα (γενικά). 

2. Τοξικότητα. 

Απλές αρχές και ερμηνείες των βασικών στοιχείων,όρια 
τοξικότητας, οξείες και χρόνιες επιδράσεις της τοξικότη¬ 
τας, συστηματικά δηλητήρια και ερεθιστικά. 

3. Κίνδυνος: 

α. Κίνδυνοι έκρηξης και ευφλεκτικότητας. 

Ορια ευφλεκτικότητας. Πηγές ανάφλεξης και έκρηξης 
Κίνδυνοι από μετακίνηση νέφους ατμών, 
β. Κίνδυνοι υγείας. 

Κίνδυνοι από την επαφή του δέρματος, εισπνοή, κατά- 
πωση. 

Τύποι αντιδότων και επιδράσεις των. 
γ. Κίνδυνοι στο περιβάλλον. 

Επίδραση στην ανθρώπινη και θαλάσσια ζωή από την α¬ 
πελευθέρωση ελαίου στην θάλασσα. Επίδραση του ειδι¬ 
κού βάρους και διαλυτότητας. Επίδραση της τάσης α¬ 
τμού και των ατμοσφαιρικών συνθηκών, 
ε. Κίνδυνοι χημικών αντιδράσεων. 

Αυτοαντίδραση, πολυμερισμός, επιδράσεις θερμοκρα¬ 
σίας, ξένες ύλες σαν καταλύτες. Αντιδράσεις μετον αέρα, 
νερά και άλλα χημικά. 

4. Ελεγχος κινδύνων 

Αδρανοποίηση, τεχνικές ελέγχου, αντιστατικά μέτρα, α¬ 
ερισμός, διαχωρισμός και η σπουδαιότητα της συμβατό¬ 
τητας των υλικών. Ειδικά ανασχετικά (ΙΝΗΙΒΙΤ0Β3) για 
την ανάσχεση πολυμερισμού στα χημικά φορτία. 

5. Εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας προσωπικού. 
Λειτουργία και ρύθμιση οργάνων μέτρησης αερίων και 

ομοίου εξοπλισμού. Ειδικές συσκευές πυρόσβεσης,συ¬ 
σκευή αναπνοής και εξοπλισμός για την εκκένωση από 
δεξαμενή.Ασφαλής χρήσης προστατευτικού ρουχισμού 
και εξοπλισμού. 

6. Κανονισμός και κώδικες πρακτικής 
Σπουδαιότητα δημιουργίας σχεδίων κινδύνου στο 

πλοίο, εξοικείωση με: 

α. Τους κατάλληλους κανονισμούς σχετικών διεθνών 
συμβάσεων. 

β. Διεθνείς και εθνικούς κώδικες, 
γ. Εγχειρίδιο ΙΜΟ για την ρύπανση με έλαιο, 
δ. Σχετικούς οδηγούς ασφάλειας δεξαμενοπλοίων. 
(Διεθνής οδηγός Ασφάλειας για πετρελαιοφόρα και ε¬ 
γκαταστάσεις 

_ηράς του 105/ΟΟΙΜΡ και Οδηγός των ενεργειών ελικο¬ 
πτέρου/ πλοίου του 108. 

7. Σχεδίαση πλοίου και εξοπλισμός των δεξαμενοπλοίων 
Εξοικείωση με: 

α. Δίκτυο σωληνώσεων,αντλήσεως,διάταξης δεξαμε¬ 
νών και καταστρωμάτων. 

β. Τύπος αντλιών φορτίου και εφαρμογή των για διάφο¬ 
ρα είδη φορτίων. 

γ. Καθαρισμός δεξαμενών,απαλλαγή από τα επικίνδυνα 
αέρια (<3Α3 ΡΒΕΕΙΝΘ) και συστήματα αδρανοποίησης 
(ΙΝΕΒΤΙΝΘ). 

δ. Αερισμός δεξαμενών φορτίου και χωρών ενδιαίτησης 
ε. Συστήματα μετρήσεων στάθμης δεξαμενών και συνα¬ 
γερμού. 

στ. Συστήματα θέρμανσης φορτίου, 
ζ. Συντελεστές ασφαλείας ηλεκτρικών συστημάτων. 
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8. Επιχειρησιακή πρακτική. 

Υπολογισμός φορτίου. Σχέδια φόρτωσης και εκφόρτω- 
σης. Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπεριλαμ¬ 
βανομένου μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο. 
Κατάλογος ελέγχου. Χρήση συστημάτων ελέγχου λει¬ 
τουργίας. Σημασία της κατάλληλης επίβλεψης του προ¬ 
σωπικού." 

Εργασίες απαλλαγής από τα επικίνδυνα αέρια και καθα¬ 
ρισμού δεξαμενών. Εργασίες πλύσης με αργό πετρέλαιο 
και η λειτουργίασυντήρηση των συστημάτων αδρανοποί- 
ησης. Ελεγχος κατά την είσοδο σε αντλιοστάσια και κλει¬ 
στούς χώρους. Χρήση του εξοπλισμού εντόπισης αερίων 
και ασφάλειας. Φόρτωση φορτίου πάνω στα κατάλοιπα, 
ερματισμός και αφερματισμός. Αποφυγή ρύπανσης αέρα 
και θάλασσας. Διάθεση ακαθαρσιών και αποπλυμάτων. 

9. Επισκευή και συντήρηση. 

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν και κατά 
τις εργασίες επισκευών και συντήρησης συστημάτων ά¬ 
ντλησης σωληνώσεων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
συστημάτων ελέγχου. Συντελεστές ασφάλειας 

απαραίτητοι για την εκτέλεση. Θερμική εργασία (ΗΟΤ 
ννΟΒΚ). Ελεγχος θερμικών εργασιών. 

10. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. 

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Διακοπή εργασιών φορτίου 
λόγω έκτακτης ανάγκης. Ενέργειες σε περίπτωση βλάβης 
των συστημάτων εργασιών φορτίου. Κατάσβεση πυρκάί- . 
άς σε πετρελαιοφόρα, χημικά και υγραεριοφόρα. 
Ενέργειες μετά την σύγκρουση ,προσάραξη ή διαρροή 
φορτίου. Πρώτες βοήθειες και χρήση εξοπλισμού αναζω¬ 
ογόνησης και απολύμανσης. Χρήση των συσκευών ανα¬ 
πνοής. Διάσωση από κλειστούς χώρους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΡΑΔΙΟ- 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΦΗΤΕΣ Ε.Ν. 

1. - Στις εκπαιδευτικές σειρές που άρχισαν πριν από την 
εφαρμογή του παρόντα Κανονισμού, εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός Εκπαίδευσης που ίσχυε κατά την έναρξή 
τους, σε συνδυασμό με τις κατωτέρω ρυθμίσεις. 

2. - Οσοι υποψήφιοι Πλοίαρχοι-Μηχανικοί και Ρ/Η-Ρ/Ε 
Ε.Ν. έχουν τελειώσει φοίτηση σε κάποιο κύκλο και οφεί¬ 
λουν εξέταση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, θα εξετα- 
σθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Εκπαίδευσης που ίσχυε κατά την έναρξη της φοίτησής 
τους. 

3. - Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν υποψήφιους 
Πλοιάρχους Α και Β τάξης Ε.Ν., περιέχονται στον πίνακα 
ΑΛΦΑ. 

4. - Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν υποψήφιους 
Μηχανικούς Α και Β τάξης Ε.Ν., περιέχονται στον πίνακα 
ΒΗΤΑ. 

5. - Ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν υποψήφιους 
Ραδ/κούς Α και Β τάξης Ε.Ν. και Ραδ/τές Α’ τάξης, περιέ- 
χονται στον πίνακα ΓΑΜΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΥΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

1.- Στις εκπαιδευτικές σειρές που άρχισαν πρίν από την 
εφαρμογή του παρόντα Κανονισμού, εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός εκπαίδευσης που ίσχυε κατά την έναρξή 


τους, σε συνδυασμό με τις παρακάτω ρυθμίσεις. 

2. - Οσοι Πλοίαρχοι Α και Β έχουν τελειώσει φοίτηση σε 
κάποιο κύκλο και οφείλουν εξέταση σε ένα ή περισσότε¬ 
ρα μαθήματα, θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κ.Ε. που ίσχυε κατάτην έναρξη της φοίτησής τους. 

3. - Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β Ε.Ν. που έχουν φοιτήσει μέ¬ 
χρι 313-1983 ανελλέιπώς στους κύκλους Β ή Γ της 
ΔΣΗΝΟ, θεωρούνται ότι έχουν φοιτήσει στα αντίστοιχα 
μαθήματα του κύκλου Δ των Πλοιάρχων Β του ΚΕΣΕΝ με 
εξαίρεση το μάθημα της Ραδιοναυτιλίας και το μάθημα 
Στοιχεία Πληροφορικής. 

4. - Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β Ε.Ν. που έχουν πτυχίο 
Μετεκπαίδευσης Ιδιωτικής Σχολής ΝΗΟ, στα Ραντάρ, 
Ραδιογωνιόμετρα, Λοράν, Ντέκα, Ωμέγα που έχειεκδοθεί 
μέχρι 31-3-1983 θεωρούνται ότι έχουν φοιτήσει με επιτυ¬ 
χία στα αντίστοιχα μαθήματα του κύκλου Δ των 
Πλοιάρχων Β του ΚΕΣΕΝ με εξαίρεση τα μαθήματα της 
Ραδιοναυτιλίας και Στοιχεία Πληροφορικής. 

5. - Μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ 
Πλοιάρχων Α και Β τάξης (Π.Δ. 416/86) ο κύκλος Δ πραγ¬ 
ματοποιείται μόνο στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων. 

6. - Οσοι υποψήφιοι Πλοίαρχοι Α ή Β έχουν φοιτήσει σε έ¬ 
να ή δύο κύκλους του παλαιού Κανονισμού εκπαίδευσης, 
οφείλουν να φοιτήσουν τα μαθήματα του άλλου ή άλλων 
κύκλων που βρίσκονται σε ένα ή περισσότερους κύκλους 
του παρόντα Κανονισμού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

1. - Με την έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού 
Εκπαίδευσης, ο παλαιός Κανονισμός θα λειτουργήσει για 
δύο κύκλους ακόμη, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ολο¬ 
κλήρωσης της φοίτησης των ήδη φοιτούντων. 

2. - Οσοι Μηχανικοί Α και Β έχουν τελειώσει φοίτηση σε 
κάποιο κύκλο και οφείλουν εξέταση σε ένα ή περισσότε¬ 
ρα μαθήματα, θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κ.Ε. που ίσχυε κατάτην έναρξη της φοίτησήςτους. 

3. Κάτοχοι διπλώματος Α Μηχανικού Ε.Ν. Ατμού ή ΜΕΚ 
πριν από την 31 Αυγούστου 1973 αποκτούν το αντίστοιχο 
δίπλωμα ΜΕΚ ή ΑΜΟΥ 

αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προσόντα που α¬ 
παιτούνται από τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας για 
τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας και φοίτησής τους 
στο ΚΕΣΕΝ όπως παρακάτω: 

α) Για απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ΑΤΜΟΥ, απαι¬ 
τείται επιτυχής φοίτηση στα μαθήματα: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑ¬ 
ΜΙΚΗ -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ -ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ - 
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ. 

β) Για απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ΜΕΚ, επιτυχής 
φοίτηση στα μαθήματα: ΜΕΚ -ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ-ΤΕΓ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 4. Κάτοχοι διπλώματος Β Μηχανικού 
Ε.Ν. Ατμού ή ΜΕΚ πριν από την 11 Φεβρουάριου 1983 α¬ 
ποκτούν το αντίστοιχο δίπλωμα ΜΕΚ ή ΑΜΟΥ 

αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα προσόντα που α¬ 
παιτούνται από τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας για 
τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας και φοίτησής τους 
στο ΚΕΣΕΝ όπως παρακάτω: 

3) Γ ια απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ΑΤΜΟΥ, απαι¬ 
τείται επιτυχής φοίτηση στα μαθήματα: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑ¬ 
ΜΙΚΗ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ -ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ. 

β) Για απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος ΜΕΚ, απαιτεί- 
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ται επιτυχής φοίτηση στα μαθήματα: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ- 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΑΜΑ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

ΡΑΔ/ΚΟΥΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. & ΡΑΔ/ΤΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΕΝ 
1Στις εκπαιδευτικές σειρές που άρχισαν πριν από την 
εφαρμογή του παρόντα Κανονισμού, εφαρμόζεται ο 
Κανονισμός εκπαίδευσης που ίσχυε κατά την έναρξή 
τους, σε συνδυασμό με τις παρακάτω ρυθμίσεις, 

2. - Οσοι Ραδ/κοί Α και Β έχουν τελειώσει φοίτηση σε κά¬ 
ποιο κύκλο και οφείλουν εξέταση σε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα, θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ,Ε. που ίσχυε κατά την έναρξη της φοίτησής τους. 

3. Σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε που έχουν συμπλη- 
ρώσειτρεις κύκλους (Α,Β,Γ) πριντην αναθεώρηση της ύ¬ 
λης δύναται να αποκτήσουν πτυχίο Ραδιοηλεκτρονικού Β 
τάξης εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα: 
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίου, Εργαστήρια ηλε¬ 
κτρολογιών εγκαταστάσεων πλοίου, ΟΜϋδδ, Εισαγωγή 
στα ΣΑΕ, του άρθρου 27του παρόντα κανονισμού. 

4. Αν ο αριθμός των σπουδαστώντης προηγούμενης πα¬ 
ραγράφου είναι επαρκής και οι δυνατότητες του Κέντρου 


το επιτρέπουν δύναται να δημιουργείται και ειδικό τμήμα 
με τα παραπάνω αντικείμενα. 

5. Οι απόφοιτοι του τμήματος ραδιοηλεκτρονικών Β’ τά¬ 
ξης Ε.Ν. μετά από αίτηση τους χορηγείται και το πιστο¬ 
ποιητικό εκπαίδευσης του τμήματος ραδιοτηλεγραφη- 
τών Α’ τάξης του άρθρου 28 του παρόντος κανονισμού. 

6. Οι απόφοιτοι του ταχύρρυθμου τμήματος ραδιοτηλε- 
γραφητών Α’ τάξης Ε.Ν. μετά από αίτηση τους χορηγείται 
και το Πιστοποιητικό Γενικής Χρήσης (Θ.Ο.) του άρθρου 
29 του παρόντος κανονισμού. 

7. Για τους Ραδιοτηλεγραφητές Α’ ή Β' τάξης που επιθυ¬ 
μούν την απόκτηση Πιστοποιητικού Γενικής Χρήσης 
(Θ.Ο), εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το επιτρέ¬ 
πουν, δύναται να δημιουργείται ειδικό τμήμα στο οποίο θα 
διδάσκεται το μάθημα ΟΜϋδδ- Δορυφορικές Επικοινω¬ 
νίες όπως αυτό (το μάθημα) περιγράφεται στο τμήμα των 
υποψηφίων Ραδιοτηλεγραφητών Α’ τάξης του παρόντα 
Κανονισμού. Υστερα από επιτυχή εξέταση τους στο μά¬ 
θημα αυτό, χορηγείται το Πιστοποιητικό Γενικής Χρήσης 
(0.0). 8. Σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε που είχαν πα¬ 
ρακολουθήσει και οφείλουν μαθήματα πριν την αναθεώ- 
ρηση της ύλης δύναται να συμμετέχουν στις εξετάσεις 
των μαθημάτων που οφείλουν με τη λήξη κάθε κύκλου, ε¬ 
φόσον τα οφειλόμενα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται 
στα διδασκόμενα του κύκλου. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



